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1 CBARAKTER, CEL* I SRGOKI DZiAL-ANIA 

§ 1. Liga Przyjacid! 2ohuerza jest masowa 
dvSame C ' |i! .^ e0teCZnE| ' k£6re j celem wsp«- 

R^spJm e “ru“o“‘ u ° bronnoScl 

^ oinierza prowadzi swa 
dzialalnosd pod kierownictwem Poiskiei Zied- 
noczoaej Partii Robotniczej, w oparciu o szero- 
k^twor^ xrticjatyw^ i aktywnos* swych 
czionkow oraz w scislej wspdipraev z radanu 
,^° jskiem PoIskjm > Zwiazkierr, 
iinnvm^ Polskiej, zwi^zkami zawodowym) 
^ y ^,° rganiZacjami spolecznymi. 

swego celu Li ^ Pr2 yi a - 

a) provtadzi pracQ nad pogi e bieniein wSrdd 

czionkow i spoleczenstwa patriotvzmu iu- 
dowego, solidarnoSci z obozem pokoju, de- 
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mokracji i socjalizmu, ktoremu przewodzi 
Zwi^zek Radziecki, umilowania ookoju 
i przyjazni dla wszystkich narodow, sze- 

' rzy wsrod- spoleczenstwa zrozumienia za- 
dan obrony kraju, iradycji i charakteru 
Wo j ska Polskiego, pogl^bia milosc i szacu- 
nek dla bratnich armii: Zwiezku Radziec-^ 
kiego oraz 5 krajdw demokracji ludowej, 
urrxacnia czujnosc wo bee knowan i zaku^ 
sow imperialistycznych, 

b) rozwija i pdglQbia wsrod swoich ezlonkow 
wytrwalosc, hart, odwage, kolezenskosc, 
Ideowosc i ofiarhosc, 

c) popularyzuje i krzewi wsrod czlonkdw 
i spoleczehstwa wiedze, “ umiej^tnosci 
i sporty maj^ce zmaezenie dla obronnosci 
kraju, jak: strzelectwo, leeznose, prowa- 
dzenie pojazdow mechanicznych, lotnic-> 
two silnikowe i szybowcowe, spado chro- 
niarstwo, speejalnosci morskie, wioslar- 
stwo, plywanie, modelarstwo i inr.e. 

d) wspoldziala w przygotowaniu ludnosci do 
obrony przeciwlotniczej i przeciwchemi-* 
cznej.- 

§ 4. Dla wykonania swych zadan Liga Przy-* 
jaciol Zolnierza: 

a) organizuje kola LP2 w fabrykach, hu- 

tach, kopalniach, w Pahstwowych Gospo- 
darstwach Rolnych. spoldzielniach produk-* 


cyjnych i wsiach, w blokach domow, szko- 
lach, urz^dach itp., 

b) prowadzi masowe kursy szkoleniowe, 

c) tworzy kluby, szkoly, osrodki szkolenia 
i krzewi enia wiedzy wojskowo-technicznej 
i sportow obronxiych, buduje strzelnice, 
lotniska, wieze spadochronowe, osrodki 
wodne, osrodki szkolenia sportowego, oraz 
inne plaedwki wynikajece z charakteru 
i potrzeb organizaeji, 

d) organizuje masowe zawody w dziedzinie 
sportQw wojskowo - technicznych, mode- 
larstwa lotniczego i szkutniczego oraz re-* 
gaty, konkursy, raidv, biegi, marsze itp., 

e) prowadzi prac$ szkoleniowe wsrod rezer- 1 
wistow Wojska Polskiego, utrzymujec 
w ten sposob ich kwalifikacje wpjskowe 
oraz stale powiezanie z problematyke woj- 
skowe, 

f) wspoldziala przy organizowaniu szkolenia 
wojskowego oraz pracy polityeznej i u- 
swiadamiajecej wsrod mlodziezy przedpo- 
boro we i w zwiezku z rejestraeje, poborem 
i wcieleniem, 

g) rozwija i popiera racjonalizatorstwo i wy- 
nalazczosc ezlonkow L.P2i, oraz prowadzi 
osrodki postppu technicznego dla potrzeb 
organizaeji, 

h) organizuje odczyty, wyklady, pogadanki. 
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pokazy, wystawy na tematy wojskowo-te-* 
chhiczne i obrony kraju oraz spotkania 
z zolnierzami Wojska Polskiego itp., 

i) prowadzi dzialalnosc wydawnicze dla po- 
trzeb propagandowych i szkcieniowych, 

j) organizuje i tworzy w ramach organizacji 
wlasn$ baze materialowo-szkolemowe, wv- 
korzystuj^c inicj'atywe oraz pomoc swych 
czlonkow i spoleczenstwa, prowadzi zakla— 
dy reraontowe i skiepy dla zaspokojenia 
wewngtrznych potrzeb organizacji, 

k) popiera dzialalnosc Aeroklubu Polskiej 
Hzeczypospolitej Ludowej oraz udziela mu 
pomocy materialnej i organizacyjnej, 

l) utrzymuje l^cznosc z pokrewnymi organi- 
zacjami Zwi^zku Radzieckiego i krajow 
demokracji ludowej. 


a. TEREN DZI ALANIA, SIEDZ1BA I PRAWA 

§,5. Liga Przyjaciol Zolnierza w dalszym cia- 
gu zwana Ligq jest stowarzyszeniem wyzszej 
j/.ytecznosei i posiada osobowosc prawnq. j 

j 6. Terenem dzialalnosci Ligi jest ( obszar 
t^Oiskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

§ 7. Siedzib^ wladz centralnych Ligi jest | 

ui. st. Warszawa. J 

§ 8. Liga ma prawo uzywac wlasnej piecz^ci, 

— 6 — 


sztandaru, godla i odznak z zachowaniem obo- 
wi^zuj^cych przepisow. Szczegdly okresla Pre- 
zydium Zarzadu Glownego. 

III. CZLONKOWIE, ICH PRAWA 
I OBOW1AZKI 

§ 9. wZlonkiem Ligimoze by6 kazdy oby wa- 
tel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz za 
zgoda Zarzadu Glowngo LPZ inne osohv fizycz- 
ne i prawne uznajace statut Ligi. Obywatel wv- 
razaiacy chec wstapienia do Ligi zgiasza sie na 
cztonka w jednym z jej k61. zobowiejzujgc sie do 
Scislego przestrzegania statutu i uchwal wladz 
Ligi. Przyjecie w poczet czlonkdw Ligi naste- 
puje na podstawie uchwaly Zarz^du Kola. 

§ 10. ObowiEjzkiem czlonka Ligi jest: 

a) bra me udzialu w pracy jedn ego z kol, 

b) zdobywanie i doskonalenie swycl. wiado- 
moSci i umiejetno§ci wojskowych i wojsko- 
wo - technicznych oraz kwalirikacji spor- 
towych przez branie udzialu w pracy sek- 
cji, k61, osrodkow szkoleniowych, klu- 

b6w itp., 

e) przekazywanie posiadanych wiadomoSci 
mnym szkol^cym sie, 

d ) wyjasnianie i propagowanie w3r<5d ludrto- 
sci zalozeri programowych, celu i zadari 
Ligi, 
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e) przestrzeganie dyscypliny, troszczenie si§ 

0 bron, i sprz^t organizaeji oraz zabezpie- 
czenie -jej majgtku, 

f) regulame oplacanie skladek czlonkow- 
skich. 

§ 11. Czionek Ligi ma prawo: 

a) wybierac i bye wybieranym io wladz Li- 
gi. Do wladz Ligi mog^ bye wybierani 
ezlonkowie, ktorzy ukonczyli 18 lat, w ko- 
lach na terenie szkol wolno wybierac 
w sklad wladz kola czlonko w, ktorzy nie 
ukonczyli 18 lat. Wybory do wszystkich 
wladz Ligi ora 2 delegatow ra Zjazd Po- 
wiatowy, Wojewodzki i Krajow przepro- 
wadza siq drog^ tajnegp glosowania', 

b) brae udzial w .omawia'niu i decydo-vaniu 
spraw dotycz§cych Ligi, na zeb/amach 

1 w prasie, 

c) korzystac ze wszystkich urz^dzeh Ligi na 
zasadach okreslonych przez jej w'adze, 

d) reprezejntowac Lig$ za zgodE* wlasciwych 
wladz na za wo da eh i imprezach, 

e) zwracad si$ bezpbsrednio w sprawach do- 
tycz^cych dzialalnosci Ligi do wszystkich 
instaneji LPZ wl^cznie do Zarz^du Glow- 
negq., 

f) nosic znaezek organizacyjny Ligi. 

§ 12 Czlonkowie Ligi moga bye nagiadzani 
za aktywny udzial w pracy Ligi, za wynalaz- 

— 8 — 


ezose, za dobre opanowanie wiedzy oraz umiej^t* 
nosci wojskowych j wojskowo-technicznych, za 
osiqgni^cia w dziedzinie sportow obronnych. 

§ 13. W stbsunku do eziorikow Ligi, ktorzy 
* . nie wypeliiiaj^ nalozonych na nich obowigzkow 

Zarzndy oraz Waltne Zebrania kol mog^ stoso-* 
wac nast^pujace srodki odHzialywanig' wvtkniq-* 
cie, upomnienie, nagana i jako ostateezny srodek 
4 wykluczenie z szeregow organizacvjhych za czy- 

ny godzace w dobre imie czlonka LPZ. Uchwala 
w sprawl e wykluczenia z szeregow czlonkdw 
LPZ nabiera mocy po zatwierdzeni a iej przez 
Zarz^d Powiatowv (Miejski. DzielnicowylLPZ. 

§ 14. Wykluczcnemu z Ligi sluzy prawo od- 
wolania do Zarzadu Glownego wlaeznie w ter-? 
minie miesi^eznym od chwili wykluczenia. 

IV. WLADZE CENTRALNE 

§ 15. Wladzami centralnymi Ligi sq: 

A) Zjazd Krajowy, 

| B) Zarzad Gtowny, 

C) Glowna Komisja Rewizyjna 

| A. Zjazd Krajowy 

§ 16. Zjazd Krajowy jest najwyzszg wladz^ 
Ligi. ustalajqc^ kierunek oraz wytyezne pracy 
: Ligi. 
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§ 17. Zjazd Krajowy: 

a) uchwala staiut Ligi, 

b) uchwala ogolne wytyczhe dla dzialalnosci 

Ligi, 

C) rozpatruje sprawozdania Zarz^du Glowne- 
go i Glownej Komisji Rewizyjnej oraz po- 
dejmuje uchwaly w sprawie icn zatwier-> 
dzfenia, 

d) rozpatruje wnioski Zarz^du Glownego, 
Glownej Komi sji Rewizyjnej oraz Zjazdow 
Wo j e wodzkich i podejmuje odpcwiednie 
uchwaly, 

e) wybiera Za.rz^d downy i Glowny Komisji 
Rewizyjnsj, 

£) podejmuje uchwaly w sprawie rozwiqza- 
nia Ligi, 

g) podejmuje decyzje we wszystldch innych 
sprawach, ktdre z uwagi na szczegoln^ 
waznosd wymagaj^ uchwaly Zjazd u Kra- 
jowego. 

§ 18. a) Uchwaly Zjazdu Krajowego zapada- 
j3 zwykl$ wi^kszo^ci^ glosow, przy obec- 
no^ci przynajmniej polowy ogdlnej liczby 
uprawnionych do glosowania na Zjezdzie, 

b) Uchwaly o zmianie Statutu i rozwiqzaniu 
Ligi jnog^ bye podejmowane przy obecno- 
sci przynajmniej 2/3 ogolnej liczby dele- 
gatow i wymagaj^ wi^kszoSci 2/3 gios6w 
delegatow obecnych na Zjezdzie. 

— 10 — 


§19. Zjazd Krajowy zwoluje si^ decyzjsi Za- 
rz^du ^ Glownego przynajmniej raz na 4 lata, 
a ponadto moze by6 zwolany na z^danie cO naj- 
mniej 1/3 Zarzaddw Wojewodzkich lub Glownei 
Komisji Rewizyjnej. Prezydium Zarzadu Glow- 
nego zawiadamia wymienionych w § 20 o ter- 
minie Zjazdu z podaniem porz^dku obrad conaj- 
mniej na 30 dni przed jego zwolaniem/ 

§ 20. W Zjezdzie Kraiowym biora udzia? 
z glosem decvduiacvm deleeaci wvbrani na Zia- 
zdach Wojewddzkich . wedlug iloczvnu wybor- 
ezego, us talon ego przez Zarz^d Glowny. 

B. Zarzf|d Glowny 

T A 21> , Zarzj *d Glowny kieruje dzialalnoScia 
--’-gi l odpowiada za swoia pract* przed Zjazd em 
Krajowvra, a w szczegolnoSci: 

a) ustala plan dzialalnosci Ligi na podstawie 
uehwal Zjazdu Krajowego. 

b) czuwa nad wvkonvwaniem i przestrzega- 
niem uehwal Ziazdu Krajowego, 

c) zatwierdza instrukcje, regulaminy, wytv- 
czne. 

d) zatwierdza roezne planv nraev. strukture 
i etaty, budzety oraz sprawozdania i zamk- 
mecia bilansowe szezebla eentralnego i or- 
gan! zacji wojewodzkich, 

e) ustala zasady gospodarki Ligi, 

— 11 — 
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f) ustala iloczyn wyborczy dla dcl«eatow na 
Zjazdy K raj owe i terenowe, 

„ g) gospodaruje maj^tkiem i funduszem Ligi 
w granicach okreslonyeh budketem, 

h) zawiesza na okres do trzech miesiecy Za- 
rzqdy Wojewodzkie oraz na vvniosek Glow- 
nej Komis ji Rewizyjnej te Wojewodzkie 
Komisje Rewizyjne lub poszczegolnych ich 
czlonkow, ktorych dzialalnosc jest niezgod- 
na ze statutem bqdz interesami Ligi. 
W tym wypadku mianuje tymezasowe Za- 
rzgdy lub Komisje Rewizyine. ktore spra- 
wuj3 funkcjq do czasu zwolania Zjazdu 
Wojewodzkiego, 

i) wstrzymuje wykonanie uchwal Zjazdow 
Wojewodzkich oraz wstrzymuje i uchyla 
uchwaly Zarzgdow Wojewodzkich i wszy- 
stkich nizszych ogniw organizacyjnych, 
o ile uchwaly te sq niezgodne ze statutem 
badz interesami Ligi, 

j) decyduie o utworzeniu. zasiqgu dzialania 
f likwidacji orgamizacji powiatowych 
(miejskich, dzielnicowych) i wojewodzkich, 

k) ustosunkowuje siq do wnioskow Glownej 
Komisji Rewizyjnej w terminie jednego 
miesiaca, 

l) reprezentuje Lig<? na zewntrgz. 

§ 22. Zarz^d Glowny sklada siq z 80 — 100 
Czlonkow wybranych przez Zjazd Krajowy na 


okres 4 lat. Zarzad Glowny ma prawo odwnlac. 
albo dokooptowac do swego grona nowych czlon- 
kow w ilosci niewiqkszej jecunak niz 1/8 ogmnej 
liczby czlonkow Zarzgdu. 

§ 23. Posiedzenia Zarzqdu Glownego odby- 
wajg siq conajmniej dwa razy do roku Poste- 
dzenie zwoluje Prezydium Zarzqdu Glownego, 
zaw'iadamiajqc czlonkow Zarzqdu conajmme] na 
14 dm przed terminem posiedzenia z podaniem 
porzqdku dziennego 

§ 24. Zarzqd Glowny wvbiera sposrod sieb;e 
Prezydium w skiadzie 15 — 21 czlonkow. w tvm 
Prezesa i Wiceprezesow, a w razie potrzebv po- 
woluje komisje o scisle okreslonym zakresve 
dzialania. Posiedzenia Prezydium odbvwaia siq 
przynajmniej raz na dwa miesigce. 

§ 25. W okresie miqdzy posiedzen ami Zar/q- 
du Glownego Prezydium Zarzqdu GMwnogy wy- 
konuje czvnosci przewidziane w § 21 za wy/,at- 
kiem pkt. a, j — a ponadto powoluie Glownego 
Ksiqgowego na wniosek Prezesa Zor/- H»i Olnw- 
nego, 

§ 26. Uchwaly Zarzqdu Glownego oraz Pre- 
zydium Zarzqdu Glownego podejmo ware sq 
zwyklq wiekszoscia glosow, przy obecnosci co- 
najmniej polowy czlonkow Zarzqdu iub Prezy* 
dium, Przy rownosci glosow decyduje glos prze- 
wodniczqcego. 

§ 27. W okresach porm^dzy posiedzemami 
— 18 — 
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Prezydium Zarzadu Gtdwneeo prawo wykony- 
wania czynnoSci przewidzianych w § 21 za wv* 
Mtk.em pkt. a, d. f, h, i, j _ a dotyczacych bil 
kle ^wmctwa Ligq, przechodzi na Sekre- 
tenat w skladzie i llosci ustalonej vrze? Prezy- 
diurn Zarzgdu Glownego. Szczegolowv regula- 

?a^ P du^6wnC iatU Za * WierdZa Prezydmm 

C. Glowna Komisja Rewizyjna 

„ | 28 ; Gt6wn ? Komisja Rewizyjna sklada sie 
z / czlonkow i 5 zast$pc6w. 

§ 29 GI6wna Komisja Rewizyjna: 

a) kontroluje caloksztalt sosnodarki finan- 
s°we.i i majqtkowej Zarzadu Gldwnego 
oraz wszystkich jego agend i instvtucji na 
szczeblu centralnym, 

b) sklada sprawozdanie na Zjezdzie Krajo- 
wym wraz z oceng caloksztaltu gospodarki 
finansowej i majgtkowej Zarzgdu G?6wne- 
go oraz wszystkich jego agend i kistytucii 
na szczeblu centralnym. 

c) uczestniczv z glosem doradczym w posie- 
dzeniach Zarzadu Gldwnego i jego Prezy* 

d) wystgpuje z wnioskiem do Zarzadu G>6w* 
nego w przedmiocie zawieszanfa jego 
czlonKOw w przvoadku stwierdzenia prze- 


kroczen o naturze finansowo-gospodarcze] 
oraz Wojewodzkich Komis ji Rewizyjnyc: : 
i ich czlonkow w przypadku mewvwi^zy- 
wania si$ z nalozonych obowi^zkow, 

e) opracowuje i zatwierdza regulamm dla te- 
renowych Komisji Rewizyjnych Ligi, 

f) instruuje oraz nadzoruje dziaialnosc tere- 
nowych Komisji Rewizyjnych Ligi. 

§ 30. G16wna Komisja Rewizyjna wybiera ze 
swego grona Przewodnicz^cego i Wiceprzewod- 
mez^cego. 

'j 31. Posiedzenia Gtownej Komisji Rewizy j- 
nej zwolywane sa przez Przewodnicz^cego lub 
Wiceprzewodnicz^cego przynajmniej cztery ra- 
zy w roku. Przewodniczijcy zobowiazany jest 
zwola6 nosiedzenie Glownej Komisji Rewizyjnei 
na wniosek Prezydium Zarzgdu Glownego. 
trzech Wojewodzkich Komisji Rewizy nych lub 
pisemne z^danie 3-ch czlonkow Komisji. 

§ 32. Posiedzenie Glownej Komisji Rewizy j - 
nej jest wazne przy obecnosci conajmniej 4 
czlonkow. 

§ 33. Zawiadomienia o posiedzeniu G16wnej 
K misji Rewizyjnej powinny bv6 wysyiane 
czlonkom Komisji conajmniej na 7 dni przed 
termmem posiedzenia Komisj.. 

§ 34. Czlonkowie Glownej Komisji Rewizyj- 
nej me mog^ by6 czlonkami Zarzadu Glowne- 
go LPZ. 

— 15 — 
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Prezydium Zarzf,du Glownego prawo wvkonv-* 
wama czynnofci przewidzianyeh w § 21, L W L 
lf k ‘em pkt. a, d, f, h, i. j _ a dotyczacV^h bL 
ff,*** 1 ™ P«««hod2l na Sekre- 
t^nat w skladzie t ilosci ustalonei prre-' Prezv- 
*um Zarzqdu G)6wne S o. Szcze R Atewv' re gulL 

Za^ P duG 16 wt 5 a riatU “* Wleni “ PreZ - vdium 

C. Giowna Komisja Rewizyjna 

z I i 8 >„„S! 6wn ? Komis ' a Rewizyjna skiada si? 
z f czlonkdw 1 5 zast^pcdw. 

§ 29 Giowna Komisja Rewizyjna: 

a) kontroiuje caloksztalt uosnodarkl finan* 
sowej i maj^tkowej Zarzgdu Gidwnego 
oraz wszystkich jego agend i instvtucji na 
szczeblu centra In ym, 

sklada jjprawozdanie na Zjezdzie Krajo- 
J' yns z ocen 3 caloksztaltu gosoodarki 
ftnansowej i majatkowej Zarzadu G16wne- 
go oraz wszystkich jego agend i instytucji 
na szczeblu centralnym, 

c) uczestniczy z glosem doradezym w posie- 
d?um aCh Zarz ^ du G *6wnego i jego Prezy* 

d) wystepuje z wnioskiem do Zarzadu G>6w* 
De f° w przedmiocie zawieszania jego 
czlonkow w nr/voadku stwierdzenia prze- 
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b) 


kroczeb o naturze finansowo-gospodarczej 
oraz Wojewodzkich Komisji Rewizyjnyeh 
i ich czlonkow w przypadku mewvwiazy- 
wania sie z nalozonych obowi^zkow. 

e) opracowuje i zatwierdza regulamm dla te- 
renowych Komisji Rewizyjnyeh Ligi, 

f) imstruuje oraz nadzoruje dziaialnosc tere- 
nowych Komisji Rewizyjnyeh Ligi. 

§ 30. Giowna Komisja Rewizyjna wybiera ze 
swego grona Przewodnicz^cego i Wiceprzewod- 
mczacego. 

"j 31. Posiedzenia Glownej Komisji Rewizyj- 
nej zwolywane sq przez Przcwodniczqcego lub 
Wiceprzewodniczacego przynajmniej eztery ra- 
zy w roku. Przewodnicz^cy zobowi^zany jest 
zwolac nosiedzenie Glownej Komisji Rewizyjnei 
na wniosek Prezydium Zarzadu Glownego. 
trzech Wojewodzkich Komisji Rewizvnych lub 
pisemne zgdanie 3-ch czlonkow Komisji. 

§ 32. Posiedzente Glowne.i Komisji Rewizyj- 
nej jest wazne przy obecnosci conajmmej 4 
czlonkow. * 

§ 33. Zawiadomienia o posiedzeniu Gldwnej 
K.misji Rewi2yjnej powinny by£ wysylane 
czlonkom Komisji conajmmej na 7 dni przed 
termmem posiedzenia Komisji. 

§ 34. Czlonkowie Glownej Komisji Rewizyj- 
nej me mog$ by6 czlonkami Zarzadu Glowne- 
go LP2. 
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V.WEADZE WOJEWODZKIE 

§ 35. Wladzami Wojewodzkimi Ligi s<p 

A. Zjazd Wojewodzki, 

E. Zarzgd Wojewodzki, 

C. Wojewodzka Komisja Rewizyjna. l 

A. Zjazd Wojewodzki j 

§ 36. Zjazd Wojewodzki jest najwyzsz^ wla- 
dza Ligi na szczeblu Wojewodztwa: 

Zjazd Wojewodzki: 

a) rozpatruje sprawozdania Zarzadu W'oje- 
wodzkiego i Wojewodzkiej Komisii Rewi- 
zyjnej oraz podeimuje uchwaiy w sprav/ie 
ich zatwierdzania, 

-b) wybiera Zarz^d Wojewodzki i Wojewbdz- 
k^ Komisja Rewizyjn^ 

c) wybiera delegatdw na Zjazd Krajowv, 

d) uchwala wnioski w sprawie dzialalnosd 
Ligi, 

e) uchyla uchwaiy Walnvch Z.jazddw Powia- 

towvch (miejsk’ch. dzielnieowvch') nie- f 

zgodnych ze statu tern lub interesami Ltgi. I 

§ 37. rjchwaiv Zja/du Woiewodzkieno za' a- 
daia zwykl^ wigkszosoia Yln-bw przy o^ecnosci l 
conajmniej polowy uczestnikow, posiadajacych 
pro wo giosu decydujgcego. 

§ 38. Zjazd Wojewodzki zwoiuje sie decyzj^ 

-- 16 -- 


Zarzadu Wojewodzkiego, przynaimniei raz na 
dwa lata, a ponadto moze bvc zwolywany na 
zfjdainie Zarzadu Glownego, na zadanie 1/3 Za- 
rzadnw Powiatowvch ('Mipjskich) lub Wojewodz- 
kie] Konusji Rewizvjnej. Prezydium Zarzadu 
•Wojewodzkiego zawiadamia wymienionvch 
w § 39 o torminie Zjazdu z podaniem porzadku 
obrad conajmniej na 14 dni przed jego rozpo- 
czeciem. 

§ 39. W Zjezdzie Wojewodzkim biora udziai 
z glosem decydujc|cym delegaci wvbrani na 
Zjazdach Powiatowych (Miejskich, Dzielnico- 
wych). 

B. Zarzad Wojewodzki 

§ 40. Zarzad Wojewodzki kieruje dziaialno-* 
scia Ligi na terenie wojewodztwa zgodnie z wy- 
tycznymi wladz centralnych oraz uchwalami 
Zjazdu Wojewodzkiego i odpowiada za swojq 
dzialalsiosc przed Zjazdem Wojewodzkim i Za- 
rzadem Gidwnym. a w szczegolnosci: 

a) us tala dla organizacji woiewodzkiej oraz 
zaiwierdza organ izacjom powi.atowym 
'M up skim Dzielnicowym) pinny d/ualalno- 
sci. oreliminarze budzetowe, sprawozdania 
i wnioski 

b) zarzadza w ramach budzetu i w mysi zasad 
ustaio-nych przez Zarzad Giovvny, fundu- 
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szami prze.znaczonymi do dyspozycjl orga* 
nizacji wojewodzkiej, 

c) admmistruje majatkiem Ligi na terenie 
wojewodztwa w ramach okre§lonvch wy- 
tycznymi Zarzadu Glownego, 

d) zawiesza na okres do trzech miesi^cy te 
Zarzejdy Powiatowe (Mie]skie, Dzielnico- 
we) oraz na wniosek Wojewddzkiej Korai- 
sji Rewizyjnej te Powiatowe (Mie.jskie, 
Dzielnicowe) Komisje Rewizyjne lub posz- 
czegolnych ich czlonkow, ktdrych dzialal- 
nc6c jest niezgodna ze statutem, badz in- 
teresami Ligi. W tym wypadku Zarzad 
Wojewodzki mianuje tymczasowe Zarz^dy 
lub Komisje Rewizyjne. kt6re sprawuja 
swe funkcje do czasu Zjazdu Powiatowego 
(Miejskiego, Dzielnicowego), 

e) wstrzymuje wykonywanie uchwal Zjaz- 
dow Powiatowvch fMiejskieh, Dzielnico- 
wych) ora 2 wstrzymuje i uchyla uchwaly 
Zarzadow Powiatowych (Miejskich, Dziei- 
nicowych), o ile uchwaly te sa niezgodne 
ze statutem, badz interesami Ligi, 

f) ustosunkowuje si$ do wnioskdw Woje- 
wddzkiej Komisji Rewizyjnej w termime 
trzytygodniowym. 

§ 41. Zarzad Wojewddzki sklada sie z 21—35 
czlonkdw wybranych przez Zjazd Wojewddzki 
na okres 2 lat. Zarzad Wojewddzki wybiera spo-» 

— ltt — 


^rod siebie Prezydium w skladzie: Prezes, Wice- 
prezesi oraz 5—9 czlonkow. Posiedzenia Zaiza- 
du Wojewodzkiego zwoluje Prezydium Zarzadu 
Wojewodzkiego przvnajmniej raz na kwartal. 

Zarzad Wojewodzki ma prawo odwolac aibo 
dokooptowad do swego grona no^wch czionkdw 
w iloSci nie wi^kszej niz 1'3 czlonkdw Zarzadu, 
przy akceptacii Prezydium Zarzadu Glownego. 
Posiedzenia Zarzadu sa wazne przy obecnoscl 
1/2 ilosci czlonkow Zarzadu. 

§ 42. W okresach pomiedzy posiedzeniam! 
Zarzadu ^Wojewodzkiego. prawo wykonywania 
czvnno§ci przewidzianych w § 40, z wvjatkiem 
pkt. a, a dotyczacych bieziacego kierownictwa 
dzialalnoScia Ligi na terenie wojewddztwa prze- 
chodzi na Prezydium. Ponadto Prezydium powo* 
luje Glownego Ksiegowego na wniosek Prezesa. 
Posiedzenia Prezydium odbywaja si§ nie rza- 
dziej jak raz na dwa tygodnie. 

C. Wojewodzka Komis ja Rewizyjna 

§ 43. Wojewddzka Komisja Rewizyjna skla- 
da sig z 7-miu czlonkow i 5-ciu zastencdw, wv* 
branych przez Zarzad Wojewodzki. Woiewddzka 
Komisja Rewizyjna wybiera ze sweep grona 
Przewodniczacego 1 Wiceprzewodniczacego. 

§ 44. Wojewodzka Komisja Rewizyjna: 

a) kontroluje calok^ztal gospodarki finan* 
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sowej i majjjtkowej Zarzadu Wojewodzkie^ 
go oraz wszystkich jego agend i instytu- 
cji na szczeblu wojewodzkim, 

b) sklada sprawozdanie na Zjezdzie Woje- 
wodzkim wraz z ocenq. caloksztaltu gospo- 
darki finansowej i maj^tkowej Zarzadu 
Wojewodzkiego oraz wszystkich jego 
agend i instytucji na szczeblu wojewodz- 
kim, 

c) uczestniczy z glosem doradczym w posie- 
dzeniach Zarzadu Wojewodzkiego i jego 
Prezydium, 

d) wystcjpuje z wnioskami do Zarzadu G16w- 
nego w przedmiocie zawieszenia Zarzadu 
Wojewodzkiego lub jego czlonkow, w razie 
stwierdzenia przekroczeh natury finanso- 
wo-gospodarczej oraz do Zarzadu Woje- 
wodzkiego o zawieszenie Powiatowych 
(Miejskich, Dzielnicowych) Komisji Rewi- 
zyjnych lub ich czlonkow, w przypadku 
niewywi^zywania sip z nalozonych obo- 
wi^zkow, 

e) mstruuje i nadzoruje dzialalnosc Powiato- 
wych (Miejskich, Dzielnicowych) Komisji 
Rewizyjnych i Komisji Rewizyjnych K61, 

§ 45. Wojewodzka Komisja Rewizyjna 
w sprawowaniu swych funkcji kieruje si^ wyty- 
cznymi i instrukcjami Z-^zdu Woj’ewodzkiego 
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oraz GMwnej Komisji Rewizyjnej, ktorvm skla- 
da sprawozdanie. 

§ 4 o. Posiedzenia Wojewodzkiej Komisji Re- 
wizyjnej sa zwolywane przez Przewodnicz^eego 
ub Wiceprzewodniczacego przynajmniej 4 razy 
w roku. Przewodniczgcy obowitjzany jest zwolac 
posiecizeme Komisji na wniosek Zarzadu Woje- 
wodzkiego, czterech Powiatowych Komisji Re- 
wizyjiiych lub pisemne z^danie przynajmniei 3 
czlonkow Komisji. 

§ 47. Posiedzenie Wojewodzkiej Komisji Re- 
wizyjaeijest wazne w obecnosci 4 czlonkow Ko- 
misji. Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji 
powinny bye wyslane conajmniej na 7 dni przed 
terminem posiedzenia z podaniem porzadku 
dziennego. 

§ 48. Czlonkowie Wojewodzkiej Komisji Re- 
wizyjnej nie mog -3 bye czlonkami Zarzadu Wo- 
jewodzkiego. 


VI WLADZE POWIATOWE (MIETSKIE 
DZIELNICGWE) 

dzfelnieow^r^i (micjsldmi, 

A) Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzielnieowy). 
Bj Zarzad Powiatowy (Miejski, Dzielmcowy). 
Cj rowiatowa (Miejska, Dzielnicowa) Komi- 
sja Kewizyjna. 
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A. Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzielnicowy) 

§ 50. Zjazd Powiatowy (Miejski. Dzieinico- 
wy) jest najwyzsz^ wladzsj Ligi na terenie po- 
wiatu (miasta, dzielnicy). Zjazd Powiatowy 
(Miejski. Dzielnicowy) w szczeg61no£ci: 

a) rozpatruje sprawozdania Zarz^du Powia- 
towego (Mieiskiego, Dzielnicowego) oraz 
Powiatowej (Miejskiej, Dzif^nicoweil Kom. 
Rewizyinej oraz podejmuje uchwaly 
w sprawie ich zatwierdzenia. 

b) rozpatruje wnioski Zarzgdu Powiatowego 
(Miejskiego, Dzielnicowego) Powiatowej 
Komis ji Rewizyjnej (Mieiskicj, DzieMeo- 
wej) i podejmuje odoowiednie uchwalv, 

c) wybiera Zarzad Powiatowy (Mieiski, 
Dzielnicowy) i Powiatowg (Miejski, Dziel- 
nicowg) Komisig Rewizyjn^, 

d) wybiera delegatdw na Zjazd Woiewddzki, 

e) uchwala wnioski do programu pracy i pre- 
liminarza budzetowego. 

§ 51. Zjazd Powiatowy (Miejski. Dzieinieo-* 
wy) jest wazny przy obecno^ci conaimniei po- 
iowy uczestnikow posiadajacvch prawo glosu de- 
cyduiacego. Uchwaly zapadaj^ wiQkszosci^ glo-» 
sdw 

§ 52. Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzielnieo-* 
w Y)i zwoluje Zarzgd Powiatowy (Miejski. 
Dzielnicowy) przynajmniej raz na dwa lata 
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w porozumieniu z Prezydium Zarz^du Woje- 
wodzkiego. Ponadto Zjazd Powiatowy (Miejski, 
Dzielnicowy) moze bye zwolany przez Zarzad 
Powiatowy (Miejski, Dzielnicowy) na zfjdanie 
Zarzcjdu Wojewodzldego, na zgdanie 1/3 Zarza-< 
dow K61 lub Powiatowej Komisji Rewizyjnej. 
Prezydium Zarz^du Powiatowego (Miejskiego, 
Dzielnicowego) zawiadamia wymienionych w § 
53 o terminie Zjazdu, z podaniem porzgdku 
obrad conajmniej na 14 dni przed jego zwola- 
niem. 

§ 53. W Zjezdzie Powiatowym (Miejskim, 
Dzielnicowym) bior^ udzial z glosem decyduj^- 
cym delegaci wybrani na Wainych Zgrornadze- 
niach KoL 

§ 54. B. Zarzad Powiatowy (Miejski, Dziel-^ 
nicowy) 

Zarzad Powiatowy (Miejsld, Dzielnicowy) kie- 
ruje dzialalnosciq Ligi na terenie Powiatu (mia- 
sta, dzielnicy), zgodnie z wytyeznymi wladz 
nadrz^dnych i uchwalami Zjazdu Powiatowego 
(Miejskiego, Dzielnicowego) i odpowiada za swo- 
ja pracQ przed Zjazdem Powiatowym (Miejskim, 
Dzielnicowym) i Zarzgdem Wojewodzkim, 
a w szczegolnosci: 

a) ustala dla organizaeji Powiatowej (Miej- 
skiej, Dzielnicowej) i zatwierdza dolowym 
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A. Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzieinicowy) 

§ 50. Zjazd Powiatowy (Miejski. Dzielnico- 
wy) jest najwyzszg wladz^ Liai na terenie po- 
wiatu (miasta, dzielnicy). Zjazd Powiatowy 
(Miejski, Dzieinicowy) w szczegolnoSci: 

a) rozpatruje sprawozdania Zarz^du Powia* 
towego (Miejskiego, Dzielnicowego) oraz 
Powiatowej (Miejskiei, Dzie^nicowei) Kom. 
Rewizyioej oraz podejmuje uchwaly 
w sprawie ich zatwierdzenia. 

b) rozpatruje wnioski Zarzgdu Powiatowego 
(Miejskiego, Dzielnicowego) Powiatowej 
Komisji Rewizyjnej (Mieiskicj, Dzielmco- 
wej) i podejmuje odoowiednie uchwalv, 

c) wybiera Zarzad Powiatowy (Mieiski, 
Dzieinicowy) i Powiatowa (Miejski, DzieU 
nieowg) Komisig Rewizyjna, 

d) wybiera delegatdw na Zjazd Woiewddzki, 

e) uchwala wnioski do programu pracy i pre- 
liminarza budzetowego. 

§ 51. Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzielnlco** 
wy) jest wazny przy obecnoSci conaimniej po- 
Jowy uczestnikdw posiadajacvch prawo glosu de- 
cyduiacego. Uchwaly zapadaja wi<?kszoscia glo* 

sdw . 

§ 52. Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzielnieo-* 
wy), zwoluje Zarzad Powiatowy (Mieiski, 
Dzieinicowy) przynajmniej raz na dwa lata 
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w porozumieniu z Prezydium Zarzqdu Wojo- 
wodzkiego. Ponadto Zjazd Powiatowy (Miejski, 
Dzieinicowy) moze bye zwolnny przez Zarzad 
Powiatowy (Miejski, Dzieinicowy) na ztjdame 
Zarzgdu Wojewodzkiego, na z^danie 1/3 Zarza- 
dow Kol lub Powiatowej Komisji Rewizyjnej* 
Prezydium Zarz$du Powiatowego (Miejskiego, 
Dzielnicowego) za-wiadamia wymienionych w § 
53 o terminie Zjazdu, z podaniem porz^dku 
obrad conajmniej na 14 dni przed jego zwola- 
niem. 

§ 53. W Zjezdzie Powiatowym ' (Miejskim, 
Dzielnicowym) bioiE) udzial z glosem decyduj^- 
cym delegaci wybrani na Wainych Zgromadze- 
niach Kol. 

§ 54. B. Zarzad Powiatowy (Miejski, Dziei- 
nicowy) 

Zarzad Powiatowy (Miejsld, Dzieinicowy) kie- 
ruje dzialalnoscig Ligi na terenie Po wiatu (mia-> 
sta, dzielnicy), zgodnie z wytyeznymi wladz 
nadrz^dnych i uchwalami Zjazdu Powiatowego 
(Miejskiego, Dzielnicowego) i odpowiada za swo-> 
ja prac$ przed Zjazdem Powiatowym (Miejskim, 
Dzielnicowym) i Zarz^dem Wojewodzkim, 
a w szczegolnosci: 

a) ustala dla organizaeji Powiatowej (Miej- 
skiej, Dzielnicowej) i zatwierdza dolowym 
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o gin i worn plany dzialalnosci, sprawozdama 
i wnioski, 

b) zarzgdza w ramach budzetu, w mysl wy- 
tycznych Zarzgdu Wojewodzkiego i zgod- 
nie z zasadami ustalonymi nrzez Zarzad 
Glownv, funduszami przeznaczony mi do 
dyspozvcji organizacji powiatowej (Miej- 
skiej. Dziclnicowei). 

c) administruje majatkiem Lie 1 na terenie 
powiatu fmiasta. dzielnicv), zgodnie z za- 
sadami okreslonvmi przez wladze nad- 
rzedne, 

d) zawiesza za zgoda Prezvdium Zarzgdu 
Wojewodzkiego w czynnosciach Zarzady 
Zakiadowe, Gromadzkie, Zespolowe i Ko- 
la oraz Komije Rewizyjne, wzgledme po- 
szczegolnych czlonkow. ktorych dzialalnosc 
jest niezgodna ze statutem lub interesami 
Ligi oraz mianuje Zarzady tvmczasowe, 

e) uchvla uchwaly Zarzgdow Zakladowych, 
Gromadzkich, Zespolowych i Kol oraz 
wstrzvmuje wykonanie uchwal Walnych 
ZeroniRdzen Kol, o ile uchwaly te sg 
sprzeezne ze statutem lub interesami Ligi, 
do czasu rozstrzygniecia przez Walny 
Zjazd Powiatowv (Miejski, Dzielnicowy) 
lub Prezydium Zarzgdu Wojewodzkiego, 

f) decyduje o utworzeniu, zasiggu dzialania 
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i likwidacji Zarzgdow Zakladowych 
Gromadzkich, Zespolowych i K61, 

g) zatwierdza wnioski Zarzgdow Zaklado- 
wych, Gromadzkich, Zespolowych i Kol 
o wykluczenie czlonkow zgodnie z § 13. 

h) ustosunkowuje sig do uchwal i wnioskow 
Powiatowej (Miejskiej, Dzielnicowej) Ko- 
misji Rewizyjnej w terminie dwutygod- 
niowym. 

§ 55. Zarzgd Powiatowy (Miejski, Dzielnico- 
wy) sklada sig z 17 — 23 czlonkow wybranych 
przez Zjazd Powiatowy (Miejski, Dzielnicowy) 
na okres 2-ch lat. Zarzgd Powiatowy (Miejski, 
Dzielnicowy) wybiera sposrod siebie Prezydium 
w skladzie: Prezes. Wiceprezes i od 4 do 6 czlon- 
kow. Posiedzenia Zarzgdu Powiatowcgo (Miej- 
skiego, Dzielnicowego) zwoluje Prezes lub za- 
stgpujgcy go Wiceprezes przynajmniej raz na 
dwa miesiace. Zarzgd Powiatowy (Miejski, 
Dzielnicowy) ma prawo odwolac albo dokoop- 
towac do swego grona 1/3 czlonkow przv akcep- 
tacji Prezydium Zarzgdu Wojewodzkiego. Posie- 
dzenia Zarzgdu sg wazne w obecnosci conaj- 
mniej polowy czlonkow - 

§ 56. W okresach pomigdzy posiedzenia mi 
Zarzgdu Powiatowego (Miejskiego. Dzielmcowc- 
go) prawo wykonywania czynnosci przewidzia- 
nych w § 54 za wyjgtkiem pkt. a. d, f — a doty- 
czgcych biezgcego kierownictwa dziatalnoscig 
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Ligi na terenie powiatu (miasta, dzielnicy), 
przechodzi na Prezydium. Posiedzenia Prezy- 
dium odbywajg sit? me rzadziej, mz raz na dwa 
tygodnie. 

C. Powiatowa (Miejska, Dzielnicowa) Komis j a 
Rewizyjna 

§ 57. Powiatowa (Miejska, Dzielnicowa) Ko- 
tnisja Rewizyjna sklada sio z 3 — 5 czlonkbw, 

3 zastQpcdw i posiada uprawrtienia iraz obowiaz- 
ki Wojewbdzkiej Komisji Rewizyjnei na stoomu 
powiatu . (miasta, dzielnicy), z wyj^tkiem 5 44 
pkt. d. Powiatowa (Miejska, Dzielnicowa) Komi- 
sja Rewizyjna odbywa posiedzenia przynajmniej 

4 razy w roku. Posiedzenia jej sg wazne w obec- 
nosci conajmniej 3 czlonkdw. 

VII. ZAItZi\D ZAKLADOWY, GROMADZKI 
I ZESPOLOWY 

§ 58. Dla koordynacji i kontroli pracy kol 
Ligi w wi^kszych zakladach pracy Zarzad Po- 
wiatowy (Miejski. Dzielnicowy) moze orgamzo- 
Zarzqdy Gromadzkie lub Zespolowe. Tryb 
zakres dziafalnoSci Zarz^ddw Zakladowych 
okresla regulamin, uchwalony przez Prezydium 
Zarzgdu Gldwnego. 

§ 59. Dla koordynacji i kontroli ' pracy K61 
— 26 — 


Ligi na terenie Gromadzkiej Rady Narodowej 
i Zespolu Pahstwowych Gospodarstw Roinycii 
Zarz^dy szczebla powiatowego mogc} organizo- 
wac Zarzqdy Gromadzkie lub zespolowe. Tryb 
orgamzacji oraz zakres dzialania Zarz^dow Gro-> 
madzkich i Zespolowych okresla regulamm 
uchwalony przez Prezydium Zarzgdu Glownego. 


VIII. KOLO 

§ 60. Podstawow^ komork^ organizacyjn^ 
Ligi jest koio. Kolo bezposrednio reahzuje zaaa- 
nia Ligi, w oparciu o szerokcj inicjatywg i ak-* 
tywnosc czlonkow, na podstawie regulaminu za- 
twierdzonego przez Zarzad Glowny. 

§ 61. Wladzami Kola Ligi sg: 

A) Walne Zgromadzenie Kola, 

B) Zarz^d Kola, 

C) Komisja Rewizyjna Kola. 

A. Walne Zgromadzenie Kola 

§ 62. Walne Zgromadzenie wszystkich czlon- 
kow jest najwyzsza wladzq Kola i zwolywane 
jest nrzynajmniej raz w roku. Do Wa in ego 
Zgromadzenia Kola nalezy w szczegolnoscr. 

a) rozpatrywanie oraz z&twierdzania sprawo* 
zdah i wnioskow Zarzarin Kola, 

— 27 — 
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b) wybor Zarzgdu i Komisji Rewizvjnef Kota, 

c) wybor delegatow na Zjazd Powiatowy 
(Miejski, Dzielnicowy), 

d) uchwnlamie planu pracy, 

e) podejmowanie w ramcah zarzgdzeh wladz 
nadrzgclnych uchwal we wszystkich spra- 
wach, ktore ze wzgledu na swojg wag? 
wymagajg uchwaly Walnego Zgromadze- 
nia Kola. 

§ 63. Walne Zgromadzenie Kola zwoluje Za- 
rzad Kola, podajgc wszystkim termin i porzadek 
obrad conajmmiej na 7 dni przed jego zwola- 
niem. 

§ 64. a) TT tine Zgromadzenie Kola jest waz- 
ne przy obecnosci conajmniej polowy 
ogolnej ilosci czionkow Kola. Uchwaly na 
Walnym Zgromadzeniu zapadaj^ zwyklg 
wiekszoscig glosow, 

b) uchwaly, dotvczace rozwiazania kola wy- 
magaja wi?kszosci 2/3 ogolnej ilosci czion- 
kow. 

B. Zarzad Kola 

§ 65. Zarzad Kola kieruje dzialalnoscia orga- 
nizacji na swoim terenie, zgodnie z wytycznymi 
wladz nadrzednych i uchwalami Walnego Zgro- 
madzenia Kola i odpowiada za swoja prac? 
przed Walnym Zgromadzeniem Kola oraz Zarz^- 
dem wyzszego szczebla. a w szczegolnosci: 

— 28 — 


a) ustala plany dzialania i preliminarze kola 
oraz opracowuje sprawozdania i wnioski 
dla instancji nadrzgdnej, 

b) scisle wspolpracuje z organizacja ZMP- 
owsk^, zwiqzkowa i innvmi organizac]ami 
spolecznymi i sportowymi, celem zrealizo- 
wania postawionych zadan, 

c) gospodaruje funduszami i majgtkiem kola, 
zgodme z zasadami obowi^zuj^cymi 
w Lidze, 

d) przvjmuje nowych czolnkow zgodnie 
z § 9- 

e) stawia wnioski do Zarzadu Powiatowego 
(Miejskiego, Dzielnicowego) o wykluczenie 
czionkow Kola w przypadkach okreslonych 
§ 13. 

§ 66. Zarzad Kola sklada si? z 3 — 11 czion- 
kow, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika 
i wybierany jest na jeden rok. W kolach licza' 
cych mniej niz 15-tu czionkow wybiera si? Pre- 
zesa i Wiceprezesa. Posiedzenia Zarzadu Kola 
powinny odbywac si? conajmniej raz w miesigcu 
i sa wazne w obecnosci przynajmniej polowy 
czionkow Zarzadu. 

C. Komisja Rewizyjna 

§ 67. Komisja Rewizyjna Kola kontroluje go- 
spodark? finansowa i majatkowa Kola. Sklada 
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sig z 3 czlonkdw i 2 zast^pcow, a w Kolaeh po» 
nizej 15 czionkow wybiera sig rewidenta Kola. 
Czlonkowie Komisji Rewizyjnej i rewident Ko- 
ia maj^ prawo uczestniczyc w obradach Zarzgdu 
2 glosem doradczym. W sklad Komisji Rewizyi- 
nej i na rewidenta Kola nie wolno wybierac 
czionkow Zarzqdu Kola. 


IX. MAJ^TEK LIGI 

§ 68. Majgtek Ligi tworzy siQ z: 

a) wpisowego i skladek czlonkowskicn, 

b) subweneji i dotacji panstwowych, 

c) dochodow wlasnych, 

d) innych wplywow. 

§ 69. WtaScicielem calego majgtku jest Liga, 
w ktorej imieniu na podstawie § 21 wyst^puje 
Prezydium Zarz^du Glownego. Wladze Woie- 
wodzkie, powiatowe (miejskie, dzielnieowe) i ko- 
la majq prav/o uzytkowania maj^tku Ligi zgod- 
nie z zasadami ustalonymi przez Zarzgd Glow- 
tty LPZ. 

§70. Do nabywania, zbywania, obciazania 
maj^tku nieruehomego i zaciagania zobowi^zah 
uprawnione jest Prezydium Zarzgdu Glownego. 

$71. Prezydium Zarz^du Glownego moze 
upowaznic Zarz^dy nizszego stopnia Ligi do po- 
dejmowania czynnosci prawnych nalezgcych na 

— 30 — 


podstawie niniejszego statutu do zakresu dziala-* 
nia Prezydium Zarz^du Glownego 

5 72. Dla waznosci aktow prawnych i pism, 
dotycz^cvch czynnosci przewidzianych w § 21 
pkt. g § 70 i 71 wymagane sg podpisy Prezesa 
Zor^adu Gldwnego lub Wiceprezesa i Glowne- 
go Kdi^gowego. 

§ 73 Uchwala o rozwiazaniu moze nastgnic 
na Ziezdzie Krajowym przy kwalifikowanej 
v ,M < c zosci glosow. zgodnie z § 18, no uprzednim 
umieszcceniu sprawy rozwiazania na porzadku 
obrad. Uchwala o rozwiazaniu Ligi okr^li r6w* 
niez, na jaki cel ma by6 uzyty majgtek Ligi. 
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kq z 3 czlonkdw i 2 zastgpcow, a w Kolach po*» 
nizej 15 czionkow wybiera si^ re widen la Koia. 
Czionkowie Komisji Rewizyjnej i rewident Ko- 
la maja prawo uczestniczyc w obradach Zarz^du 
z glosem doradczym. W sklad Komisji Rewizyj- 
nej i na rewidenta Koia nie wolno wybierac 
czionkow Zarz^du Koia. 


IX. MAJ4TEK LIGI 

§ 68. Majatek Ligi tworzy sig z: 

a) wpisowego i skladek ezlonkowskich, 

b) subwencji i dotac]i panstwowych. 

c) dochodow wiasnych, 

d) innych wplywow. 

§ 89. Wlascicielem caiego majatku jest Liga, 
w ktdrej imieniu na podstawie § 21 wystgpuje 
Prezydium Zarz^du Giownego. Wladze Woie- 
wodzkie, powiatowe {miejskie, dzielnicowe) l ko- 
la majg prawo uzytkowania majatku Ligi zgod- 
nie z zasadami ustalonymi przez Zarz^d Gtow- 
ny LPZ. 

8 70. Do nabywania, zbywania, obci^zania 
majatku nieruehomego i zaciagania zobowi^zan 
uprawnione jest Prezydium Zarz^du Giownego. 

8 71. Prezydium Zarz^du Giownego rnoze 
upowaznic Zarz^dy nizszego stopnia Ligi do po- 
dejmowania czynnosci prawnych nalez^eych na 

— 30 — 


podstawie niniejszego statutu do zakresu dziala* 
nia Prezydium Zarzadu Giownego 

§ 72. Dla waznosci aktow prawnych t pism, 
dotyczqcych czynnosci przewidzianvch w § 21 
pkt. g § 70 i 71 wymagane sa podpisy Prezesa 
Zar-vprlu Gldwnego lub Wiceprezesa i Giowne- 
go K 'degowego. 

§ 73 Uchiwala o rozwiazaniu moze nastanic 
na Zjezdzie Krajowym przy kwalifikowanej 
v ■•■••"<s7osci glosow. zgodnie z § 18, no uprzednim 
urnieszczeniu sprawy rozwiazania na porzadku 
obrad. Uchwala o rozwiazaniu Ligi okr^Sli r6w-» 
niez. na jaki cel ma by6 uzyty majatek Ligi. 
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- apuKOD eieKtryczny 
elektrycznej. 


polega na wykoirzystaniu energi 


P° podiwieszenia 'bomb na samolocie sluzy bombo-uchwvtniki 
mTf* ° ' P ° dw f szenia bomb Pod kadiubem lob skSjdla- 
nu i wewn^trzne — do zawieszenia bomb wewnatrz samiott 
w komoradh ibombowych hib w osobnych kaselach samo - otl 
Kazda bomba lotnicza posiada w tylnei (ogonowei) czesci orzv 

= y p «u kt6ry *> “ 


rozmaitszych budowli. Mniejszy sil<? niszczycielsky rekompensuje 
tutaj celne bombardowanie, szczegolnie rnaiych obiektow. iak 
mosty, drogi komunikacyjne itp. 

Gl^bokosc przenlkania bomb zalezy — obok wysokosci bom- 
bardowania — rowniez od rodzaju przeszkody, wagomiaru bom- 
by, ksztaltu i wytrzymalosci kadluba (korpusu) bomby oraz kyt-a 
zetknipcia si-Q z przeszkody. W ponizszej tablicy podane sy wiel- 
kosci przenikania w grunt niemieokich bomb burzycych oraz 
wielkosci lejow powstalych przy wybuchach tych bomb. 


BOMBY. BUHZ4CE 

bafdowl^ Z ^- ,fc n Pem b ° mb uzywanych P rzez fetnictwo do bon 
baidowania otoiektow i mszczenia budowli sy bombv burzac 

wa^sfoS T 61 ^ 1 1 r0dzaj,u bombardowanej budowli tS 
wane sy odpowiedme wagomiary bomb burzycych. 

w'tl?t!r b b fzycych wszystkich wagomiarow jei 
w zasadzie jedna.KOwa (rys. 4). Roznica polega tylko na wymk 

n 1 rach grubosci scianek kadluba bomby. Bomb 
/ z gruoosciennym kadiubem sy z reguly stosowan 
u °. uurz i ema below szczegolnie odpornych, wyma 
gajycych duzej sily przeibijania, przy czyrn ma 
■j er * a ~ .1 konstrukcja kadluba charakteryzuia si 
duzy wytrzymalosciy. 

Srodki wybuchowe nowoezesnych bomb burzy 
Smb^^wiy ° d 45% d ° 60% °g 6Ine g° oi<?zan 

Wybuch bomby burzycej zostaje wywolany n: 
okreslonej gkjbokosci. Jezeli bomba wybuchnit 
przedwczesme, nie zagl^iwszy si<? na potrzebm 
gi^bokosc, sila jej nie zostaje calkowicie wyko 
rzystana; jezeli bomba wybuchnie na wipksze 
gl?bokosci, sila gazow nie bedzie mogla pokonat 
ctezaru zierni i wowczas nast^puje wybuch zama- 
skowany bez wyrzucenia zierni. Wynika styd, z* 
zaglpbienie bomby w cel w momencie jej wybu- 
chu nie moze przewyzszac pewnej wielkosci. przy 
fctorej osiygniety jest najwi^kszy efekt. 

Bomby burzyce zrzucane z niewielkiej v/yso- 
. ... „°sci (z lotu koszycego) posiadajy mniejszy sile 

niszczycielsky mz 'bomby zrzucane z wi^kszej wysokosci. Jednak- 
ze samoloty szturmowe stosujy bomby burzace do niszozenia naj- 



Rys. 4. Bomba 
burzyca: 

1 — statecznik, 

2 — material wy- 
bucbowy, 3 — . 
iadunek poSredni, 

4 — zapalnik. 
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Lotnicza bomba burzyca niszczy cel nie tylko poprzez* bezpo- 
srednie trafienie w niego, lecz takze sily tloczenia (podmuchu) 
i ssania powietrza, jaky powoduje wybuch bomby. 

Ponizsza tablica podaje srednie wielkosci zasitjgbw stref zmsz- 
czenia powstalych od podmuchu fali powietrznej, gdy mi<?dzv 
miejscem wytbuchu a zniszczonym obiektem nie ma zadnych ptze- 
szkdd. 
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hsomiba burzaca o ci?zarze 50 kg z zapalnikiem o opoznionym 
dzialaniu przy bezposrednim trafieniu w cel niszczy jednopietro- 
we budynki o konstrukcji drewnianej lub murowanej. Przy' na- 
tychmiastowym dzialaniu zapalnika bomba ta powoduje srednie 
zniszezenia. Przy wybuchu bomby na daehu budynku zniszczony 
zostaje strych, sciany. przegradzajace oraz cz?sciowo sufit. 

Bomba burzaca o ci?zarze 100 kg z zapalnikiem o opoznionym 
dzialaniu przy bezposrednim trafieniu w cel powoduje duze usz- 
kodzenia 1 — 2-pi?trowych budynkow. 

250-kilogramowa bomba burzaca 5; zapalnikiem opoznionego 
dzialania przy bezposrednim trafieniu w cel cz?sciowo burzy 
budynki wielopi?trowe. Wybuch takiej bomby w odleglosci 1—2 
metrdw od fundamentdw budynkow powoduje niekiedy ich zsu- 
nipcie i rozsadzenie. 

Bomba burzaca 500-kilcgramowa z zapalnikiem o opoznionym 
dzialaniu przy trafieniu w T cel niszczy w duzym stopniu budynki 
- wielopiptrowe. Przy niewielkim odchyleniu 

bomby od budynku wybuch jej powoduje nie- 
znaczny efekt. jednakze jezeli wybuchnie ona 
w poblizu fundamentow (nie dalej jak 4 — 5 me- 
tro w), moze niekiedy spowodowac zburzenie 
budynku. 

1000-kilogramowa bomba bur 7.30a z zapalni- 
kiem o opoznionym dzialaniu w wysokifn stop- 
niu niszczy trafione budynki wielopiptrowe. 

BOMBY ODLAMKOWE 


Lotnicze 'bomby odlamkowe S3 przeznaczone 
do niszczenia sily zywej i mektorych srodkow 
teehnicznych i materialowych, jak np. zbiorni- 
kow z paliwem, urzadzen lacznosci, parowozdw 
itp. Z tego wzglpdu rowniez konstrukcja kadlu- 
ba bomby odlamkowej jest nieco inna anizeli 
przy bornbie burzacej. Kadiub ten bowiem jest 
wykonany z materiaiu kruszacego, ktory rozry- 
wa si? na duza ilosc drobnych odlamkow o du- 
ze j silo przebijania (rys. 5). 

Bomby odlamkowe posiadaj3 zwykle zapalnik 
uderzeniowy o dzialaniu natychmiastowym. 
Bomby tego rodzaju : byiy stosowane najczpsciej 
w wagomiarach od 1 do 10 kg. Zrzucano je czp- 
sto na cele zywe w tzw. pojemnikach (kasetach) 
o zawartosei do kilkunastu sztuk. 



Bys. 5. Bomba od- 
lamkowa : 
l — kadiub, 2 — sta- 
tecznik, 3 — ucho 
'nosne, 4 — material 
wybuchowy, 5 — za- 
painik czolowy, 6 — 
detonator posredni, 
7 — zawleczka.. 


Leje bomb odlamkowych S3 w zasadzie bardzo male, pomewaz 
bomba ta rozrywa sip natychmiast z chwila zetknipcia sip z prze- 
szkod3. Ze wzglpdu na maly wagomiar bomby odlamkowe maja 
stosunkowo nieduza. zdolnosc przehijania i diatego nie truono jest 
znalezc ukrycie przed skutkami ich dzialania. _ 

Schrony, szczeliny przeciwlotnicze oraz przeciwlotnicze ukry- 
cia zabezpieczajace wykonane w mysl przepisow TObL w dosta- 
tecznym stopniu zabezpieczaj3 ludnosc przed bezposrednim 1 po- 
srednim dzialaniem wybuchu bomb burz^eyeh i odlamkowych. 

BOMBY CHEMICZNE (TRUJACE) 

Umowy mi p d z y n a r o d o \v e zabraniaja stosowama srodkow tru- 
iacych jako srodka bojowego. Niemniej jednak wojska iaszystow- 
skie Mussoliniego uzywaly bomb tmjacych podczas agresp na 
Abisynip. a w ostatnich latach wojska aMerykanskie uzyiy sioa- 
kow trujacych w Korei. wywolujac oburzeme opinn 
publicznej calego swiata. , ,, . 

Wy°lad bomb chemicznych napelntonych srodkiem I II I 
trujacym nie rozni si? na ogol od wygladu lotniczych , 
bomb burzacych, odlamkowych itp. (rys. 6). Bomby 
te nie sa przeznaczone do niszczenia obiektow, *ecz 
do razenia sily zywej, glownie skupisk ludzkich. Dia- 
tego tez z reguty maja one ciehszy kadiub, a stosun- 
kowo duza ilosc srodka trujacego (okolo 60—70 ;o 
osolnego ci?zaru bomby). Wagomiar bomb chemicz- 
nych moze bye rozny - od 100 do 1 000 kg. 

Bomba napelniona nietrwalym (gazowym) srod- 
kiem trujacym powoduje wokol miejsca upadku 
utworzenie si? g?stego obloku o znaeznym stQzemu 
srodka trujacego, ktory zmienia miejsce wraz z wia- 
trem, stopniowo powi?ksza si?, staje si? rzaciszy, . 
a przy wst?pujacych preach powietrza stopniowo 
wznosi si? w gor?, rozpiywa w powietrzu l staje .u? v 
nieszkodliwy. Pary srodka trujacego stosunkowo 
dlugo utrzymuja si? przy pogodzie bezwictrznei, wi.- ^ 

gotaej i chtodnej oraz w mtejscach BQsto nAwmo- 
nych i zabudowanych, a takz? w zagl?bieniav.n it , _ kadiub. 
renu. ... nik, s — uciio 

Skutecznymi srodkami obrony przed nietrwalymi «-za 

srodkami trujacymi sa mask! przeciwgazowe oraz j^odekmua- 
schrony przeciwlotnicze. 

Bomba napelniona trwalym srodkiem trujacym tworzy wokol 
miejsca uoadku nieregulama plam? srodka trujacego skaza.aca 
teren. Skazeniu ulegaja takze otaezajace plam? przedmioty tere- 
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lermitowe bom. by za 
iarze cd 1 do 10 kg. 


nowe: galgzie drzew ; krzewow itp. Rozmiar i stopien skazenv Elektronowc-lermitowe bomby z 
zailezy od wagomiaru bomby oraz w duzej mierze od rodzaiu pod' wane w wagomiarze cd 1 do 10 kg 
loza, otoezema i siiy wiatru. J P termitow&j posiadal ksztalt cylindr 

J^!* enie + t 1 e - enU trwalymi srodkami chemieznymi maze by, 

Przvrzad 5 iSf n ** wyIe ' wcz ych przyrzgdow lotniezyeh X 2 

Przyrzgd tak pracuie pod cismeniem, ktore wytwarza sig sprg- ! /\ 

zonym powietxzem podawanym ze zbiornika (balonu) umicszczo- i /' \ 

X PrZyrZ ^ U -i -wniez ! / '■ ■ \ 

c^ Zkt0ryChCieCZWyleWS si ^ swobodnie wskutek wlasne; [j \ ^ 

Wylewanie moze bye dokonane z roznych wvsoko*'*’ Samolot 7 -A 

SSThb y h,T *r Wyl6WCZe P, ' ZyrZ ’ dy IOtniCZe "pinion? ipt ! I , 

3^0^-50 00^“ re„u’ Ie * n0SCi 280 I ■ y 

i S ebyWa K ie W tcrenie ska zopym bez maski przeciwgazowei 1 

kazerudXrenX'kX^ niebez P i f czn ' e - Dlatego tez do czasu od- \ \Ar~J 4 

J„ a c ™ teren skazon y POwimen bye oznaezony i zanAni^ly dla 


ijgee (rys. 0) byh 
dlub bomby elekti 
/ i wykonany byl 


BOMBY ZAPALAJACE 

lakX'IfX Z ^ nia WSp6kzeSnych wo i en wykazaly, ze srodki zapa- 
XXX Z °< waznym srodkiem niszczenia, zwlaszcza przy na- 

• oraz lasy. P ° WletlZa ^ ° Sr ° d ' ki przemystowe > wsie, odedla 

*™ dk6w zapalajacych i wzrost idi znaezenia szezegol- 
winvTw podezas drugiej wojny swiatowej oraz niedawnej 
wpalaj^ych Zrzucano wtedy wielkie ilosci bomb i srodkow 

2 tym . obrona P r zee iwpozarow a w terenowej obronie 
przeciwlotmczej zajmuje jedno z czoiowyeh miejsc. Warunkiem 

tSdS obro ' ny ** ? y -y calej ludnosei 

gaszema srodkow zapalajgeycn t ipowslaiych od .nidi pozarow. ” 
Romby zapalajgce mogp miec rozne kszlaltv i roz.miarv. Nai- 
ai dziej pospolitym ksztaltem lotniczej bomby zapalaiacei stoso- 
wanym podezas drugiej wojny swiatowej byl ksztalt wrzeciona 
zbhzonego swyn 1 wygdadem do cygara. Male bomby o cigzarze od 
nH d rJ^ S byly do Pojemnikow. Pojemnik w zaleznosci 

cd rozmiarow mogl pomiescic od kiUcuset do stu i wigeej tomb 
zapalajapych Po zrzuceniu z samolotu pojemnik otwieral sie i roz- 
sypywal bomlby zapadajgce, ktore w przypadku trafienia na ma- 
terial palny powodowaly duza dose ognisk pozardw 
Temmtowe bomby zapaiajgce' (rys. 7) byly stosowane w wago- 
miarze od 1 do 25 kg. Bomby te ceehuje znaezna zdoilnosc przebi- 
]ama stropow % duze dzialanie zapa-lajgce. Mogg one stopic roz- 
nego rodzaiu urzgdzenia, maszyny itp. wykonane z metalu. 


Rvs. 7. Termitowa 
bomba zapalaj^ca 
20-kilogramovva: 

1 — kadlub zelazny, 2 





Rys. 9. Magnpzowa bomba zapal 
1 _ 8-kqtna dra/.ona rura stalowa, 2 — M 
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tronu, natomiast wewn^trz wypelniony byl termitem. Bomby tego 
typu z chwil^ upadku na budynek najczesciej przebijaly tylko 
dach i pozostawaly na poddaszu (strychu) wzniecaj^c tam pozar. 

Magnezowe bomby zapalajqce byly stosowane do wzniecania 
pozardw w budynkach podatnych na dzialanie ognia. Znane byly 
lekkie bomby tego typu o wagomiarze okoto 1,8 kg, ktore palily 
siq w eiajgu okolo' 10 rnimit. daj^c temperature okolo 3000° C. 

W czasie palenia sie mieszanki termitowej reakcja spalania jest 
bairdzo gwa-ltowna. Plomienie wydostaj^ sip przez otwory w ka- 
dluibie bomby, a kawalki roztopionego magnezu wyrzucane sa na 
odleglotsc do 15 m. 

Bomba tego typu (rys. 9) zrzucona z wysokosci 1500 m moze 
przebic kazdy zwykly dach pokryty dachowk^, lupkiem lub bla- 
cky i ponadto jeden lub wi^cej drewnianych stroipbw gornych 
'pieter foudynku. Zrzuoane one byly masowo (pojedynczo i w po- 
iemnikach, w ktorych miescilo sie od 25 do 125 
. bomb zapalaj^cych). 

1 - -- W Segmentowe bomby zapalajgce (rys. 10) sto- 

f\ . sowane byly do zapalania budynkow drewnia- 
/n\ n ych, lasow, skladow, paliwa itp. Bomby te 

2 ... JfA -\ zawieraly w swei metalowei skorunie segmenty 

\ /D D\ / z termitu lub z innych substancji zapalajgcych 
j J n V pol^czonych ze sob^ latwopalnymi lontami 
U U \ (knotami). W zaleznosci od wielkosci segmen- 
j — ^ 'nn\ tow i gestosci ich rozmieszczenia ilosc segmen- 
,,f 1 — ‘Li LIU I tow w bombie wynosic moze od 25 do 100 sztuk 
i/ inn m * w i?cej. Jako ladunek zaipalajgcy i rozrzucaja.cy 
x J±Jr:j I najczesciej stosowany byl czarny proch. 

pjyUU.y Dzialanie bomby segmentowej polegalo na 
\ fi n fT / na okrsstonej wysokosci nad zieniig za- 

j V • • % palnik czasowy przekazywal plomien ladunkowi 

8 ~J 7 ~i ■ nozrzuea^cemu i kadlub bomby rozrywal sie 

6 na czesci. W tym czasie zapalaly sie segmenty 

srodka zapalajgcego, ktore rozsypywaly sie na 
duzej przestrzeni (100 — 150 m-), palgc sie okolo 
Rys. 10. Segmen- 50 sekund. 

towa bomba zapa- Bomba segmentowa pali sie jasnym, zoltawo- 
I - statecznik, 2 - niebieskim plomieniem. Podczals palenia sie po- 
3 a - a srodek z C apauof- szczegolnych segmentow slychac szum i lekki 

cy, 4 — segmenty gwizd. 
zapalajqce, 5 - 

syp?ra° na pro 6 ch"owa ° d 7 Fosforowe bomby zapalaj^ce stosowane byly 
- gtowica zeitw’na, do wywolania pozarow budynkow o palnej kon- 
8 — pa Z kut ladka 1 strukcji, zhiornikow z paliwem, lasow, lanow 


Rys. 10. Segmen- 
towa bomba zapa- 
lajgca: 

l — statecznik, 2 — 
zapalnik czasowy 
3 — Srodek zapalaj^- 


zapalajqce, 5 — 

przepona, 6 — pod- 
sypka prochowa, 7 
-- gtowica zeliwna, 
S — przektadka z 


zboza itp. Bomby tego typu najcz^sciej wypelnione byly mieszank^ 
zapalaj^c-^ w nastepttjacym skladzie procentowvm: 

— benzyna lekka 87 — 88°o 

— kauczuk 10°, o 

— • fosfor 2 — 2,5% 

— » siarka 1% 

Bomby te posiadaly zapalniki o natychmiastowym dztalaniu, 
ktore wybuchaly w chwili uderzenia bomby o przeszkode, powo- 
dujgc rozerwanie sip kadluba i rozprzestrzenianie si? ladunku 
zapalaj^cego. 

Fosforowe plytki zapalaj^ce stosowane byly masowo podczas 
drugiej wojny swiatowej oraz w wojnie w Ktmei. Plytki zapalaj^ce 
wykonywane bylv z dwoch kwadratowych kartonikow celuloido- 
wych o wymiarach 5X 5 cm lub 10 X 10 cm przewaznie koloru 
szarego lub czarnego. W sroaku plytki znajdowat sie otwdr o sred- 
nicy 1 cm wypelniony gazq nasyconq fosforem i wodq (tzn. ka- 
walkiem zwilzonego zoitego fosforu). Lotnicy zabierali plytki 
fosforowe w stanie wilgotnym. Po wyparowaniu wody nastepo- 
walo samozapalenie sie fosforu, a nastepnie zapalaly sie piy'ki 
celuloidowe. Na gruneie wilgotnym plytki te mogly lezec dluzszy 
czas nie zaipalaj^c sie- 

Jezeli zostanie stwierdzona obecnosc plytek tosrorowyc.x 
w miejscach, w ktorych mog^ one spowodowac pozar, nalezy na- 
tychmiast zorgan-izowac akcje likwidacji tych plytek. 

Bomby napalmowe zastosowali po raz pierwszy Amerykanie 
przeciwko Japohczykom w czasie drugiej wojny swiatowej. Pod- 
czas os'tatniej wojny w Korei uzywane one byly masowo przez 
lotnictwo amerykanskie do niszczenia miast, osiedli. lasow, lanow 
zboz it'p. . , . , , .. 

•Napalm jest lepk^, ciemnoszar^ ciecz^ pooiadajt\cq zdolnosc 
przyklejania sie do przedmiotow i ciala, z ktorego trudno jest go 
zetrzec w czasie palenia sie, wskutek czego powstftjg gleboskie, 
dotkliwe ciparzenia. . ,, . . 

Promien dzialania bomby napalmowe j wynosi — zaiezme ou jOj 
wagomiaru i wysokosci wybuchu — okolo 80—100 m, a czas pale- 
nia si? — okolo 15 minut. 

Bomby zapalajqce o dzialaniu zlozonym 

Niezalezr.ie od omowionych wyzej typow bomb zaipalaj^cych 
do niszczenia miast, obiektow i osiedli mog^ bye uzywane bomby 
zapalaj^ce o zlozonym (podwojnym) dzialaniu. Sa to: 

— 'bomby burz^co-zapalaj^ce, ktore posiadajg oprocz ladun- 
ku zapalajacego — ladunek kruszqcy. Bomby te mogti wy- 
wolac jednoczesne zburzenie i zapalenie budynku; 
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° eg ^. Hr0alca ; bmo,k byl .bowiem symbolem dynastii pa- 
P ° J ^ Clem tym sie zawsze cos wielkiego i groz- 

nego. Rowrnez znano juz wtedy sikawke do gaszenda ognia 
nazywana ^moklem wodnym". s ogma 

rn^,Wr C i!i aWyni ® r ° d ' ki f m byl stosowany w sred- 

'°rSS? greCk 1 1, Dotych£zas nie znamy skladu che- 
. micznego oego srodka zapalajacego. Wiemy tylko, ie pali sie on 

n t jak 1 na wodzie - Ogieri grecki mdj bye \ry- 

rzucany z katapult w garnkach czy kulach lub za pomoca S yfo- 
mw stancwiacych cos w rodzaju obecnych miotaezy ognia. W cza- 
.sy'h pozniejszyoh robiono rowniez proby, ktore mozna by nazwac 
/ P^w 116 © 0 rodzaju napadem z powietrza nrzy uzyciu srodkow zarr- 
laa^cych. Mianowicie wypuszczano latawce z LLfalemTaX- 
• Rcym zawieszonym u ogona, Material ten pali! sie od cSw?H wy- 
puszczenia latawca. Kiedy znalazl sie on nad oblelonym miastem 
.przeemano w odpowredmim momeneie sznurek, wskutek czego 
^ material zapalajWm i 
pozar (o lie trafil na materialy latwopalne). 

Si l r6 ^ nie ^ ?° waznie roz-maitosc stoso wan ych srod- 
kow zapaJajacydh. Tluszcz zwierz^cy uzywany do nasycania pa- 
strza * zapalajacych, zostal calkowi- 
wyp^rty przez nine srodki, jak smola, ropa naftowa, siarka 
fosi ™J szere f inn y ch - Zacz^to tez stosowac mieszaniny 
T Z ^ wcy ? h dobierane tak, aby palily sie odpo- 
wiednio dingo, dawaly wysoka temperature i byly trudne do uga- 


W ostatmeh czasach w zwiazku z rozwojem lotnictwa wojsko- 
wego_ nastapil ogromny wzrost znaezenia srodkow zapalajacych 
w dizialaniadh wojennych. Juz pod koniec. pierwszej woiny swia- 
,SS 3 - zapaiaj^ce zostaly Znaeznie udoskonalone, gdyz 

dzi^ki lotmctwu mogiy bye przenoszone w glgb napadnietego 
kraju w^celu mszczenia obiektow wojskowych i przemyslowyeh. 

_ Rozwoj lotnictwa w okresie miedzywojennym i w okresie dru- 
Pf* wojny swiatowej jeszcze bardziej zwiekszyl znaezenie srod- 
: zapalaj^cych. Na podstawie smutnych doswiadezen kraiow 
napadmetych stwiierdzono, iz srodki zapalajqce mogg bye stoso- 
wane na rowni ze ^rodkami burzacymi czy chemicznvmi , a maia 
nad mini te przewage, ze 34 taiisze i mmej niebezpieczne w obslu-. 
dze czy transporcie. Poza tym w wypadku gdy ludnosc napadnie- 
tych osieidh me jest przygotowana do walk! z pozarami, mogq one 
spo wodowae znaeznie •• wieksze spustoszenil niz srodki fourz^ce. 

Tysiqce miast i osiedli zniszczonych w czasie drugiej woiny 
swiatowej przez poeary powstale od srodkow zapalaj^cych sa 
najlepszym dowodem niszczacej sily ognia, ktory w r?kaoh zbrod- 


niarzy wojennych stal sie jednyrn z najgrozniejszych srodkow 
walki. 

Ostatnid stosowane srodki zap a la j ace mozna ;podzielic na dwie 
grupy, jesli chodzi o zasieg ich dzialania: 

a) srodki o dzialaniu akupionym, 

b) srodki o dzialaniu rozproszonym. 

Do srodkow o dzialaniu skupionym moiemy zaldczyc pi-zede 
wszystkim tenmit, elektron i magnez. Gharakteryzuja sie one tym, 
ze palac sie, daja wysoka temperature (od 2000 do 3000° C), iednak 
spowodowane przez nie ognisko pK>zaru w pierwszej fazie" ogra- 
nicza sie do niewielkiej prz4str?eni. Jesli, wiec srodki te upadna 
na niewidlka nawet powierze^hnie niepalna (na przyklad warstwe 
piasku grubosci kilku centymetrow, ktdra wvsypana zostala drew- 
niana ^ podloga pomieszczen strychov.^ych), a w bezposredniej 
bliskotsci nie ma materialow latwopalnych, to wypalaja sie one 
nie'powodujgc pozar-u. Srodki te podezas palenaa sie daja stosun- 
kowo niewiele i szybko gasnacych odpryskdw. 

Do srodkow o dzialdniu rozproszonym zaliczamy: olej, rope 
na-ftowa, benzyne, napalm, fosfor i inne. Masa tych srodkow 
w czasie palenia rozplywa sie lub rozpryskuje, co stwarza wieksze 
niebezpieczenstwo wywolania pozaru i przeniesienia go na ma- 
terialy latwopalne, jakie moga znalezd sie w ipoblizu. Srodki te 
maja temperature palenia sie znaeznie nizsza od srodkow zaiiczo- 
nych do grupy pierwszej. Jest ona jednak wystarezajaca do wy- 
wolania pozaru, jesli rozpryski lub strumienie rozplywajacego sie 
srodka zapalajacego zstkna sie z jakims materialem latwopalnym. 

Srodki za liczone do grupy drugiej daja wieksze ogniska poza- 
row lub wieksza ilosc tych o-gnisk i sa tnadniejsze do ugaszenia. 

Srodki za lie zone do grupy ,pieirwszej stosowane sa w postaci 
'bomb zapalajacych, ktdrych budowa zostala obszernie omdwiona 
w poprzednim rozdziale. Pozostaja wiec do omdwienia tylko cha- 
rakterystyezne ich cechy. 

Permit jest to sproszkowana mieszanina aluminium z tlen- 
kiem zelaza, sprasowana w kostki lub segmenty, ktdrymi wypel- 
niony jest korpus bomby zapalajacej. Pali sie dose szybko, dajac 
temperature od 2500 do 3000° C. Plomien palacego sie termitu jest 
nieduzy, o zabarwieniu zoltawym. Plonacy teohit wyazieia sza- 
xozdltawy, niezbyt gesty dym. Termit moze sie palic fbez dostepu 
powietrza, gdyz potrzebny do palenia sie tlen zawarty jest w tlen- 
ku zelaza. Z tego wzgledu bomba termitowa wrzucona do wody 
lub przysypana piaskiem nie gasnie, lecz pali sie dalej. Wtedy 
jednak nie jest juz. ona niebezpieczna. W czasie palenia sie ter- 
mitu wydziaia sie z niego fplynne, roztopione zelazo. Wskutek 
tego nastepuje stopienie lub przepaienie sie blach metalowych 

2< 19 
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albo deriszydh konstrukcji zelaznych. Dlatego tez bomby termi- 
Ze@ ° lnie “^Pieczne dla urzqdzen przemysiowych 
e^yz mog^ je zmszczyc lub powaznie uszkodzic. y ’ 

. M a g n e z - jest metalem a barwie sreforzystei, pall sie olsnie- 

S^ C rSin- aSn — P lT ie ^ ie5T } daj ^ w y sak 3 temperature. Jednak 
ozas. palenia si? jest bandzo krotki. Aby czas ten przedluzvc do 

meSa^l° m ' b Zapalaj ^ ych ^sowany jest stop magnezuW inn’ymi 

rnwibwJnV 0 -V :jeSt , &tope T ma 'g nezu 1 aluminium z dodatkiem 
? ^• )ak nued2 ’ C3 ^ nk } man § an - Pap si? dose duzym plo- 
miemem o zabarwieniu meoiesk^wym, przy czym wvdziela bialv 
dym. Spata * caitowfcie. T^peratea w caasiTpaTenta ! « e fk- 
tam. daehodzl do 3° 00 » c : Eletaon jest metetan toSTtwS- 
dym Z tego wtzjgl?du uzywany jest do produkcji skorup bomb 
§SteS y ?4i? 0ryCh Wn<?tl ' Zne wypelniane J' es t jaS innym 

. srocticiem zapalajgcym, najez?sciej termitem. 

^ szcze inne srodki zapalajace, ktore mozna zaliczyc do 
' S% m ? lale lekkie, jak sod ,i po-tas. Posiadaja 

7 q ^^l W0S \ Ze Zapa i aj ^ si<? sam ‘ orz 'utn,ie zchwik* zetkni?cia 
Snl ? fczy y f ll 1 gocl > Z wzgl ? du bomby zapalajace wy- 
pelmone tymi metalami stosowane sa do zapalania dbiektow polo- 

Sfe lub %£%£$***** CZy podmoWych - j* **• e-ysta- 

3 dzialaniu skupionym stosowane w pasted wi^zek ma- 

&r„ v ,Tj b alFcX> " asobmkow zawierajacych kilka czy kilfcanascie 
bOTnbdubsegmentow zapalajacych moga powodowac jednoczesny 
/ kiiku czy kilkunastu ognisk pozaru, co oczywiscie powaz- 
nie utrudma akcj? gasnicza. • . 

Q dzialaniu rozproszonym, a wi?c wszystkie pochodne 
^ towej (jak.nafta oenzyna, oleje ci?zkie, napalm) i fosfor 
mog 3 by c stosowane w bombach, jak rowniez za^pomoca specjal- 
^z^dzeb wylewczych wmontowanych do samolotdw. Mo^a 
tez bye nimi napelniane zbiorniki czy karnistry, ktore zrzucane 
r^!w 0 ° tU 2 chwd ^ ucterzenia w cel p?kaja, a palqcy si? plyn 
i tZ 'T a rozipryskuje powodujac pozary (o ile zetknie si? 
z matenaiami ; iatiwopalnymi). 

'Niektore srodki o dzialaniu rozproszonym moga bye rowniez 
stosowane i w innych postaeiaeh. jak plytki zapalajace, tzn. plvtki 
z surowej gumy lub celuloidu powieezone fosforem, jajka zapa- 
laj^e, wykonane rowniez z porowatej gumy, nasycone samoza- 
palajacym si? roztwo-rem fosforu w dwusiarczku w?gla itp. Te 
' ostat ni€ strodiki sq szczegolnie grozne dla osiedli wiejskidi, gdzie 
gontliS 28 ^ budynki drewniane cz?sto - kryte sloma lub 
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Plynne srodki zapalajace (np. napalm) rozpylane z aparatbw 
wylewczych w powietnzu i opadaja na ziemi? w pbstaci palqcej 
si? chmury.'S^ one mieszaninami roznych pochodnych ropy 
naftowej z domieszka fosforu rozpuszczonego w dwusiarcdtu 
wegla. Dlatego tez plyny te zapalaja si? samorzutnie. 

Pochodne ropy naftowej spalaja si? gwaltownie duzym, zblto- 
czerwonym . ploinieniem, przy czym wydziela si? czamy, g?sty 
dym. Temperature waha si? # granicach od 900° C (fosfor) do 
1800° (benzyna). , . . 

Do najbardziej dharakterystyczhych srodkow o dziatenm roz- 
proszonym nalezy napalm 1 fosfor. - . 

(N a p a 1 m jest w zasadzie zg?szczona benzyna- Stanowx on 
galatretowata mas?, ktora cechuje duza przylepnosc i dlatego sro- 
dek ten jest szczegolnie niebezpkjczny. Benzyna rozldna z p?kni?- 
tego abiomika zrzuconego z samolotu Sfplywa szybko z powierzch- 
ni pionowycb lub nachyldnych pod pewnym katem. Totez me 
spowoduje ona szybkiego zapalenia si? Many drewniane ^j. Nato- 
mia&t rozoryski napaknu przyklejaja si? do seian i paita si? na 
nidh znaeznde dluzej, wskutek czego latwiej moga spowodowaC 
wybuch .pozaru. « , 

Fo.sf o ’r jest cialem przypominajacym wosk, ma zabarwie- 
nie lekkozoltawe i charakterystyczna, niebezpieczna wlasciwoSC 
samorzutnego zapalania si? pod dzialaniem tlenu zawartego w po- 
wietrzu. Dlatego tez fosfor musi bye przechowywany w wodzie 
iub w hermetyeznie zamkn.i?tycb naczyniach. Fosfor rozpuszcza 
si? w niektorycb plynach, jak dwusiarczek w?gla, benzyna i mne. 
Eoztwory te przy zetkni?ciu si? z powietrzem za,|>alaja si? mo- 
mentalnie. Fosfor pali si? nieduzym, niebieskawym plonuemem 
wydzielajac g?sty 1 bialy dym, ktdry ma dosd charakterystycsny 
zapadh przypominajacy zapach czosnku. Dym ten drazni silnie 
ludzkie drogi oddechowe. Ze wzgl?du pa stosunkowo nisk^ tem- 
peratur? palenia' si? (okolo 900° C) fosfor stesowany jest w bom- 
bach zapalajgcyidh prawie zawsze w pol^czeniu z innymi materia- 
lami zapalajacyimi, ktore przy paleniu si? daja wyzsz^ temjpe- 
ratur?. 

Fosfor jako material zapalaj^cy^ .posiada dwie cechy, ktore mi- 
mo niskiej temperatury palenia si? powoduia, iz jest on jednym 
z cz?sciej uzywanych materialow zapalajgcych. Pierwsza to zdol- 
nosc samorzutnego zapalania si? (nawet ugaszony po uplywie 
pewnego czasu zapala si? powtornie i znow fnoze wywolac pozar). 
Druga cecha to trudnosc ugaszenia i silny rozprysk przy paleniu 
si?. Umozliwia to nie tylko powstanie wi?kszej ilosci ognisk po- 
zarow, ale rowniez utrudnia powaznie a<kcj? gasniczg, gdyz od- 
pryski te trafiaj^ na nie osloni?te cz?sci ciala ludzkiego (r?ce, 
twarz) i powoduja bardzo bolesne, trudno gojgce si? oparzenia. 
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terawia- 

' S£=5“»Ls^»fSS 
gSEHSp^ill 
^iSSsSSSS^S 

„,Sf !y zapalajgce potrafia spowodowac zapalenie si e innvch 
^ niestyka Wch sk ? 'bezposrednio z nim! Zaiezy 

to od wysokosci temperatury, *3 aka powstaje przy ich paleniu sie 

SUS k«r^Jr wi,ccza ? u 

S 8 P rzy Paleniu sie material zanalaia 

° d odieglosci > w jakiej* zna.jduje sie material latwopS- 
ny od plonacego materialu zapalajacego. Tak np .przv wvWVm 
f^ IUC - J1 .' temp€ratura ldoch °dzi do 5000° C, lecz sanfblysk ? w ie£ 

knSvi ien ifT anie G1€ff>lne ’ trwa bardzo krdtko (tysiaczn^a czesc sV- 
kundy) r dlatego nie yawsze moze ono wywolac pozar 

• ^bruchu termoj adrowym zachodza troche irrne proce^V 
me immej ^ednak na skutek wydzielania sie oltor^nr^f-i' 

= wewn W ow^ w ‘bardzo krotkim czasie J punkt 
SaSf kiS^^t 31 V° niezwykie wysokie ] temperatury sie- 
toic^bomb^p? 1 ^ millonow sto P nk W tej temperaturze zawar- 
lose bomby . ] jej skorup zamienione zostaja w pare ktora wraz 
z rotzzarzonym powietrzem tworzy ognista kule. Kula ta sfcrmm'o- 
Wyd ? ieia w c promienie swiettne- i cieplne'w za- 
UnkU tomo ^o^go czas swiecenia tej 
, ydztelama promieniowania swietlnego i cieplnego 

** asst. 
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srodkow zapalajacych. W odleglosci do kilkudziesieciu metrow od 
miejsca wybuchu temperatura jest 'tak wysoka, ze metaie topi 3 
sie, a nawet zamieniaja w pare- W odleglosci do 800 oh wszystkie 
materialy paine, na ktbre pada promieniowanie ciepine, ulegaja 
zapaleniu sie. W odleglosci od 800 m do 3200 m od miejsca wy- 
buchu naiezy sie liczyc z powaznym niebezpieczenstwem maso- 
wych wybuchbw pozarbw. Powyzej tej odleglosci rnoga sie zda- 
izyc tylko pojedyncze wybuchy pozarbw. Przy wybuchu bomby 
..wpdorowej promien dzialania zapalajacego jest znacznie wiekszy. 

W promieniu do 800 m od miejsca wybuchu bomby atomowej 
nie naiezy sie liczyc z mozliwosciami wiekszych pozarbw, gdyz 
podmuch spowodowany wybuchem niszczac budynki, gasi czes- 
oowo pozary. Najwieksze niebezpicczenstwo pozarbw bedzie wy- 
stepowac w strefie oddalonej od 800 m do 3200 m od miejsca wy- 
buchu, gdyz domy nie ulegna wiekszym zniSzczeniom, a materialy 
latwopalne nie zasloniete przed dzialaniem promieni {jak dachy 
drewmane, ramy okienne itp.) mogg zapalic sie i spowodowac ma- 
sowe pozary. W dalszych odileglosciach mog^ rowniez powstac- 
ogniska pozaru, kftbre w wypadkach czesciowych zniszczen bu- 
dynkbw bed^ powodowac pozary masowe. 

Promieniowanie ciepine powstajace przy wybuchu atcwnowym 
dziala taktze na organizmy zywe, za'leznie od odleglosci od miejsca 
wybuchu, i moze spowodowac slabsze lub silniejsze oparzenia, 
a w poiblizu miejsca wybuchu nawet calkowite zweglenie. Ma- 
terialy niepalne, jak cegla, beton, dacKowka pochlaniaja okoio 
70% padajacego na nie promieniowania cieplnego, a wiec .stano- 
wia dobra oslone przed palgcym dzialaniem promieniowania swietl- 
nego przy wybuchu bomby atomowej czy wodorowej. 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 



ROZDZIAL III 

ZAPOBIEGANIE POWSTAWAMU I ROZSZERZANIU SII5 
PO2AR0W 

ciu stosowame ipr^eciwpozarowych orzenknw Ja’rwv ® wz »^~ 
pobiegania przec.wpozarowa) sr«J k a Z a- 

r#w3aasaS55 

b&S^ oryc T 

szania , ^ gJ?dnie ^uni^te. Rowniez sznury do wie- 


5 — 8 cm lub wylepiona polep^ z gliny (mniej wi$cej tej samej 
grubosci). 

Drewniane cz^sci konstrukrcji dachowej, a wicc wszelkiego 
rodzaju beiki, deski i'tp., nalezy uodpomic przed zapaleniem sic 
jnaiujgc je farbami ognioochronnymi lub specjalnfmi impregna- t 
tam'i, ktore wsi^kaja w drerwno i czynig je bardziej odpornymi na’ 
dzialanie ognia. Istrrieje caiy szereg srodkow chemicznych do na- 
sycania lub malowania drewna, ktore tak je uodpainiaja, ze na- 
wet ipod dzialaniem wysokiej temperatury, jakq daje bora/ba ter- 
mitowa, nie zapalaja sic, lecz ulegaja tylko zwcgleniu. S3 to jed- 
nak preparaty dose kosztowne. Poanalowanie drewna wapnem, 
oblepienie giinq czy cementem, kilkakrotnie powtorzohe posmaro- 
wanie jego powierzchni roztworem soli kuchennei czy sody r6w- 
niez w duzvm stopniu uodporni , je na dzialanie ognia. Przewody 
kominowe na poddaszu powinnv bye pomalowane wapnem ha 
bialo. W wypadku pQkni^cia czy uszkodzenia przewodu kpmino- 
wego, co rowniez moze bye przyezyna pozaru od wydostajacych sic 
tamtedy iskier, ciernne, zakopoone smugi pozwalajg zauwazyc to 
uszkodzenie. Drzrwi wejsciowe na strych nalezy szczelnie dopaso- 
wac i uodpomic na dzialanie ognia przez pomalowanie farbq cgnib- 
chronng, obicie tektui'3 azbestow^ bib blach^. 

Na strydhu tuz przy wejsciu powinny bye ustawione : skrzynie 
z piaskiem duza ibeezka z woda oraz podrocziry sprzet przeciwpo- 
zarowy. O ile strych posiada kiika wejisc z roznych klatek sohodo- 
wych, sprzet przeciwpozarowy oraz zbidrniki z piaskiem i woda 
powinny bye ustawione przy kazdym z nich. Na stryohu pbwinien 
sic znajdowac nastepujacy sprzet przeciwpozarowy; hydronetka, 
tlumica, topor lub siekiera, 2 lopaty-szufk do piasku, wiadro imaly 
ibosak. Gasnice, o ile jest ich wystarczajaca ilosc, 'nalezy zawiesic 
ituz przy wejscru. Szczypce do wyrzucania lub przenoszenia 'bomb 
zapa'lajacych powinny sic rowniez znajdowac na strychu. Caly 
zestaw sprzgtu przeciwpotzarowego musi bye zawieszony na ha- 
kach luib ustaiwdony w ppblizu wejscia tak, aby nie utrudnial prze- 
dostania sic na strych. Skrzynia na piasek powinna miec pojem- 
nosc okolo 0,5 an 3 i przykrycie, a beezka na wodc — okolo 200 li- 
■trow,. Z klatek schodowych nalezy usungc wszelkie iprzedimioty 
utrudniajgce przejscie, jak szafy, skrzynie .itp. Na kazdym pictrze 
we framugadh okiennych powinny bye ustawione torby z pia- 
skiem, a na scianie jfewieszone gasnice lub ustawione hydronetki 
w ilosci przynajmniej jedna na dwa pictra. 

Jesli dhodzd o mieszkania, to przeciwpozarowa akeja zapobie- 
gawcza ustala szereg nakazow i zakazow majgcych na celu zmniej- 
szenie niebezpieczehStwa wybuchu pozarow. 

: Najwazniejszymi z nich sq: 
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Rys. 12. 


od zelazka 


me. womo pozostawiac bez dozoru wszelkiegO' rodzaju grzeini 
kow etektrycznych, jak zelazka, piecyki, poduszki, suszarki itp 
<> lie sg one wlgczone do sieci (rys.® 12). 

Nie wolno samemu naprawiac spaionych bezpiecznikow elek 
.trycznych i in»iych uszkodzeri sieci, jak rowniez przedluzac lini 
elektrycznej, instalowac dodalko 
wych kontaktow itd. Takie prowi 
zpryczne instalacje czy reperacje 
wykonane przez osoby niefachowe 
sposobem domowym sg przyczyns 
krotkich spi?c i pozarow. 

Nie wolno samemu instalowac 
dodatkowych urzgdzeh ogrzew- 
czych, jak piecyki wpglowe czy ga- 
1 zowe. Dolgczenie takiego piecyka 
do przewodu wentylacyjnego za- 
miast. kominowego, ustawienie go 
za blisko drewnianej nie zabezpie- 
, czonej sciany lub ustawienie 

. ■ . . , , . . wprost na podlodze zamiast na 

» war f w ! e ce § iel cz 7 blasze zelaznej zabezpieczajgcej podloge przed 
zapaleniem sip moze spowodowac wybuch ixxzaru. 

Nie -wolno przechowywac w mieszkandach wipkszej ilosci plv- 
now latwopalnydh, jak nafta, benzyna, eter, spirytuis denaturo- 
wany, terpentyna itp. 

Lampy naftowe, kuchenki naftowe czy spirytusowe nalezy usta- 
wiac tak, aby nie spowodowaly one wybuchu pozaru. Nie wolno 
napelniac ich zbiomikow ,w czasie .palenia sip kuohenki czy lampy 
Nie wolno rowniez stosbwac do podpalania -w piecach plyndw 
latwbpalnych. * * 

Szczegolng ostroznosc \ nalezy za- 
chowac przy. praniu odziezy lub wy- 
wabianiu plam za pomocg plynow la- 
twopalnych. Nieostrozne zblizenie sip 
do otwartego ognia, zapalenie papie- 
rosa, suszenie w poblizu pieca moze 
spowodowac nie tylko wybuch poza- 
ru, ale i cipzkie poparzenia, a nawet 
j§mierc nieostroznych (py^. 13). 

Nie wolno trzymac drewna prze- 
znaczonego na podpalk? za piecem 
lub w piekarnikach. Wysuszorie dre- 
wno, a zwlaszcza drobne smoliste Rv . Th ,„. n!o , 
sz^zypy, moze sip latwo zapalic. ' i pomoS koca 
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Piece kuchenne lub pofcoiowe, jak rowniez piecyki gazowe na- 
lezy utrzymywac w czystosci. omiatad z kurzu i pajpczyny, ktora 
czpsto gromadzi sip w miejscach mniej dostppnyc'h. Wszelkie ppk- 
nipcia czy uszkodzenia nalezy reperowac. 

Pozostawiajgc w mieszkaniu male dizieci bez opieki musimy 
uniemozliwic im zabawp zapalkami, dosipgnipcie do palace j sip 
lampy naftowej czy ewiecy, dostpp do drzwiczek pieca, w ktorym 
pali sip ogieh, ltd. Duzy odsetek pozarow jest spowodowany prz^t 
male dzieci, ktdre nieostrozni rodzice pozostawili bez opieki i nie 
zabezpieczyli przed mozliwoscig wzniecenia ognia. Spowodowane 
.przez dzieci pozary nie tylko powodujg straty materialne, lecz 
w wipkszosci wypadkow rowniez smierc samych dzieci. 

Podane tutaj przepisy ujmujg tylko wazniejsze wj'magania sta- 
wiane mieszkah.com domow w celu zwipkszenia bezjpieczenstwa 
przeciwpozarowego. Aby zabezpieczyc wlasne mieszkania przed 
w^yibuchem pozarow w. .okresie napaddw z powietrza lokatorzy po- 
winni dodatkowo: 

— . zbiorniki (jak wanny, balie, wiadra itp.) napelniac wodg, 
ktorq mozna by nzyc do gaszenia pozaru,^ 

' — w kilku punktach mieszkania ustawic 5-kilogramowe torby 
z piaskiem, , 

— z okien pozdejmowac firanki i story, a przedmioty lairwo- 
palne. jak meble koszykowe czy zwykle itp., odsunac jak 
najdalej od okien, 

— usiingc z mieszkan wszelkie rupiecie i materialy latwopalne, 
w wypadku opuszczania mieszkania w czasie alarmu wy- 

. gasic piece kuchenne czy pokojowe, piecyki • elektryczne, 
wylgczyc dopiyw gazu, zagasic lampy naftowe itp. zrodta 
ognia. # 

Piy/nice rowniez wymagajg zabezpieczenia przeciwpozarowego. 
Nagromadzenie w piwnicach na j rozmaitszyc h rupieci (rys. 14), 
przetluszczonych szmat, mialu w^glo- 
wego itp. moze spowodowac samoza- 
palenie si^ niektorych materialow la- 
twopalnych, Wcbodzenie do takie j 
piwnicy z otwartym ogniem czy za- 
palonym papierosem rowniez moze . 
spowodowac wybuch trudnych do 
ugaszenia pozarow piwnycznych. W 
okresie napadow z powietrza zacho- 
dzi jeszcze dodatkowe niebezpieczen- 
st wo . Miano wide bomba zapalaj gca 
moze wpasc do piwnicy przez okienko 
(na skutek odbicia si? o bruk podwd- 
rza czy ulicy). » ‘ 
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Rys. 12. Pozar od zelazka 


Nie wolno pozostawiac bez dozoru wszelkiego rodzaju grzeini- 
k6w elektrycznych, jak zelazka, piecyki, poduszki, suszarki itp , 
o ile sq one wl^czone do sieci (rys/ 12). 

Nie wolno saanemu naiprawiac sipalonych bezpieczni'kdw elek- 
.trycznych i inmych uszkodzen sieci, jak rowniez przedluzac linii 
' elektrycznej, instalowac dodatko- 
wych kontaktow itd. Takie prowi- 
zpryczne instalacje czy l'eperacje 
wykonane przez osoby niefachowe 
sposobem domowym sq przyczyn^ 
krotkich spi^c i pozardw. 

Nie wolno samemu instalowac 
dodatkowych urz^dzen ogrzew- 
czych, jak piecyki wpglowe czy ga- 
'Zo we. Dol^czenie takiego piecyka 
do przewodu wentylacyjnego za- 
miast kominowego, usta wienie ■ go 
za blisko drewnianej nie zabezpie- 
, czonej sciany lub ustawienie 

mo „ [ k n . - . , ,, . , wprost na podlodze zamiast na 

warsttwie cegiel czy blasze zelaznej zabezpieczajacej podloee przed 
zapalemem si<? moze spowodowac wybuch pozar u. 

Nie .wolno przechowywac w mieszkaniach wiekszei ilotSci plv- 
n6w latwopalnydh, jak nafta, benzyna, eter, spirytus denaturo- 
wany, terpentyna itp. 

Lampy naftowe, kuchenki naftowe czy spirytusowe nalezy usta- 
wiac tak, aby nie spowodowaly one wybuchu pozar u. Nie wolno 
napelniac ich zfbiomikow jv czasie .palenia si$ kuohenki czy lampy 
,Nie womiO 1 rowniez stosbwac do podpalania 'W piecach ply-now 
latwopalnydh. * 

Szczegoln^ ostroznosc \ nalezy za- 
chowac przy. praniu odziezy lub wy- 
wabianiu plam za pomoc^ plynow la- 
twopalnych. Nieostrozne zblizenie siQ 
do otwartego ognia, zapalenie papie- 
rosa, §uszenie w poblizu pieca moze 
spowodowac nie tylko wybuch poza- 
ru, ale i ci^zkie poparzenia, a nawet 
smierc nieostroznych (yy^. 13). 

Nie wolno trzymac drewna prze- 
znaczonego na podpalke za piecem 
lub w piekarnikach. Wysuszone dre- 
wno, a zwlaszcza drobne smoliste p - ,, ; 

szdzypy, moze sie latwo zapalic. 7 ' i pomo^ k^' 



Piece kuchenne lub pokojowe, jak rowniez piecyki gazowe na- 
lezy utrzymywac w czystosci.omiatac z kurzu i pajpczyny, ktdra 
czesto gromadzi sie w miejscach mniej dostepnyeh. Wszelkie ppk- 
niecia czy uszkodzenia nalezy reperowac. 

Pozostawiaj^c w mieszkaniu male dizieci bez opieki musimy 
uniemozliwic im zabaw? zapalkami, dosiegni^cie do palace j sie 
lampy naftowej czy swiecy, dostep do drzwiczek pieca, w ktdrym 
pali sip ogien, itdi. Duzy odsetek pozardw jest spowodowany prz^ 
male dzieci, ktdre nieostrozni rodzice pozostawili bez opieki i nie 
zabezpieczyli przed mozliwoscia wzniecenia ognia. Spoiwodowane 
przez dzieci pozary nie tylko powoduj^ straty mater ialne, lecz 
w wi^kszosci wypadkow rowniez smierc samych dzieci. 

Podane tutaj przepisy ujmuj^ tylko wazniejsze wymagania sta- 
wiane mieszlkahcom domow w celu zwipkszenia bezipieczehstwa 
przeciwpoiarowego. Aby zabezpieczyc wlasne mieszkania przed 
wyibuchem pozardw w. .okresie napaddw z powietrza lokatorzy po- 
winni dodatkowo: 

— zbiorniki (jak wanny, balie, wiadra itp.) napelniac wod^, 
ktdr^ mozna by uizyc do gaszenia pozaru,*. • 

' — w kilku punktach mieszkania ustawic 5-kilogramowe torby 
z. pias'kiem, , 

— z okien pozdejmowac firanki i story, a przedmioty latwo- 

palne, jak mebde koszykowe czy zwykle itp., odsunqc jak 
najdalej od okien, ( 

- — usunqc z mieszkan wszelkie r.upiecie i materialy latwopalne, 
w wypadku opuszczania mieszkania w czasie, alarmu wy- 
. gasic piece kuchenne czy pokojowe, piecyki elektryczne, 
wyl^czyc djoplyw gazu, zagasic lampy naftowe itp. zrddla 
ognia. ■ # 

Piwnice rowniez wymagaj^ zabezpieczenia przeciwpozarowego. 
Nagromadzenie w piwnicach najrozmaitszych rupieci (rys. 14), 
przetluszczonych szmat, mialu w^glo- A 

wego itp. moze spowodowac samoza- " 

palenie si? niektorych materialdw la- 
twopalnych, Wchodzenie do takie j 
piwnicy z otwartym ogniem czy za- 
palonym papierosem rowniez moze 
spowodowac wybuch trudnych do 
ugaszenia pozardw piwnycznych. W 
okresie napaddw z powietrza zacho- 
dzi jeszcze dodatkowe niebezpieczen- 
stwo. Mianowicie bomba zapalaiaca 
moze wpasd do piwnicy prze2 okienko 
(na skutek odbicia siQ o bruk podwd- 
rzh czy ulicy). 



Rys. 14, Te smlecie to przy- 
czyna pozaru 
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Podstawowymi srodkami gasniezymi, jakie moga bvc stosowane 
w dbronie przeciwpozarowej pnowadzonej przez druzynp prze- 
owpezarowa, s^: piasek i woda. Aby proces palenia xn6g} prze- 
biegac, mezbpdny jest material palny, odpowiedhio wysoka tem- 
perature, powodujaca zapalenie sip tego materialu, oraz dostep 
tlenu z powietrza.^ Material palny znajdu je sip prawie we wszyst- 
_kicn budynkach (jesli. nie w samyeh czpsciach konstrukeji dacho- 
we], to w naszyeh mieszkaniach w postaci podlog, mebli, ram 
okiennych itp.). Odpowiednio wysoka temperature daje zrzucony 
z samnolotu srodek zapialajacy, a niezbpdny do pa tenia sip tlen 
maany w d.ostatecznej ilosei w powietrzu, ktore nas otaeza. Jezeli 
ktorys z typh trzech czynnikpw zostanie usunipty, to ipozar gasnie. 

iNie zaw sze jednak udaje sip usunac material latwopalny i dla- 
^tego stosujemy srodki gasnicze, powodujace obnizenie terooera- 
ttrry palacego sip materialu ponizej punfctu jego zaplonu* lub 
oaicipcie doplywu powietrza. Zarowno jedno, jak i drugie zapew- 
,nia nam ugaszenie pazani, o ile jeszcze nie rozprzestrzenil sip on 
tak, ze ilosc posiadanyeh przez nas srodkow ga’sniczych jest'zbyt 
mala, aiby zupelnie odeipc dostpp powietrza albo wydatnie obni- 
zyc temperaturp. 

'Naj powszechnie jszym i naj tanszym srodkiem gasnkzym, przy 
ktorego uzyciu obriizamy temperaturp palacego sip materialu, jest 
w<^a. Woda wylana na palacy sip przedmidt zamienia sip w parp 
1 cblodzi ten przedmiot odbierajac mu cieplo potrzebne do paro- 
wania. Piasek natomiast, ktbrym przysypujemy palacv sie ma- 
terial, oikrywa go, nie dopuszczajqc don .powietrza*, a zatem' row- 
niez zawartego w nim tlenu. Jak wipe widizimy, dzialanie gasnicze 
W °i^_ rozne. Znamy jeszcze inne srodki dziaiaj^ce 

podobnie jak piasek i woda. Sa one jednak kosztownie'jsze i dla- 
tego mniej stosowane. Podrpczny sprzpt przeciwpozarowy, jakim 
powinna dysponoyyac druzyna przeciwpozarowa w dornu miesz- 
kalnym, dostosowany jest do uzywania jako srodka gasnie zego 
przede wszystkim piasku lub wody. 

Sprzpt ten stanowi^: hydronetki, hydropulty, wiadra, lopaty, 
tlumiee oraz sprzpt sluzpcy do usuwania materialbw .palnych 
lub palqcych sip, jak bosaki, topory, kleszeze itd. Ponadto kazdy 
z cdSonkow diuzyny powinien (bye zaqpatrzony w taki sprzpt, jak 
iiejm, pas strazaeki, linkp ratunkowg, toporek, rpkawiee ochronne 
oraz maske przeciwgazow^, ktore stanowiq wyposazenie osobiste. 

H y d r o p iu 1 t (rys. 15) jest to mala pompka ssqco-ttoezQca 
przystosowana do zanurzema'w kazdym naezyniu z wod^. Przy 
poruszaniu tlokiem w gorp i w do! — po zanurzeniu dolnej ezpsci 
bydnopiiltu do zbiomika z. wodq — z wpzyka zaopatrzonego na 
koneu w mala pradowniezkp tryska nieprzerwany stnunien wody 
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na odleglosc okdo 7 — 8 metrdw. Wytrysk nastepuje niezaleznie ; 
od tegp, czy tloczysko posuwane reka pompujacego idzie w doi, • 
czy w gore. Ten nieprzerwany strumieh 'Uzyskano przez zastoso- 5 
wanie tloka z rurki metalcwej oraz dwoch z&worow: ssawne a o 
i tlocznego. ° i 

+> D zialank hydropultu jest ftastppuj^ce: z chwila podniesienia | 
tloczyska do gory pod tJokiem wytwarza sie proznia, lecz woda | 



Rys. 15. Hydro- 
pult: 

1 — nasada ssawna, 

2 — sltko nasady 
ssawnej, 3 — zaw6r 
ssawny, 4 — tlok, 

5 — zawdr tioczny, 

6 — otwory w tio- 
czysku, 7 — tloczy- 
sko, 8 — cylinder. 9 

— nasada tloczna, 10 

— dlawica, 11 — rq- 
czka . (powietrznik) 



Rys. 16. Hydronetka wodno-pia- 
nowa: 


wny powietrza, 4 — tlok, 5 — zawc 
tioczny, 6 — przewdd dla powietrz; 

7 — przelqcznik, „piana — woda' 

8 — wlot powietrza,' 9 — mieszalnil 
10 — zbiornik wody, 11 — nasada tic 
czna, 12. — tloczysko, 13 — dlawici 

14 — powietrznik 


1 


ze zbiornika podnosi kulke stanowiaca zawdr ssawny i dostane sie 
do wn^trza cylindra. Podczas ruchu tloka w doi zawdr ssawny 
pod cisniemem wody zamyka sie, a ojwiera sie zawdr tioczny 
Woda dostaje sie ponad tlok. Przy trzecim ruchu zawdr ssawny 
sie otwiera, a zamyka tioczny. Jednoczeisnie woda znajdujaca sie 


ponad tlokiem zostaje -wycisnieta przez nasade tioczny do wezyka 
zskonczonego pradowniczka, przez ktdra wytryskuje na zewnatrz 
(przy dalszych rucliach tloka zamykajacych kdlejno to zawdr 
ssawny, to tioczny, a otwierajacych przeciwny). 

Hydropult wstawia sie do naczynia z woda — wiadra czy du- 
zego garnka. Bo utrzymania go w rdwnowadze i odpowiednim 
polozeniu sluzy strzemie przysrubowane do gdmej czesci hydro- 
pultu i przytrzymywane noga przez pompujacego. Hydropult 
obsluguje jedha oeoha pompujaca r$ka prawa, a lewa trzymajac 
pradowniczke, ktdrej wylot skierowany jest na palacy sie pi’zed- 
miot. Przy okolo 50 podwojnych suwach tloka na minute wydaj- 
r.osc hydropuiltu wynosi 10 litrdw. 

Hydronetka {rys. 16) jest to hydropult poiaczony na 
stale ze zfoiOrnikiem na wode- Roznozniamy dwa rodzaje hydro- 
netek: zwykle i wodnopianowe. Te ostatnie posradaja dodatkowo 
specjalne urzadzeniie, za pomoca ktdrego po dolaniu do zbiomika 
z woda specjalnego plynu pianotworczego przy pompowaniu wy- 
tryska z pradowniczki piana (tzw. powietrzna luib mechaniczna, 
w odrdznieniu od piany chemicznej, ktdra wytryska z gasnicy 
pianowej po jej uruchomieniu). Hydronetka wodnopianowa moze 
pracowac albo na plane, alibo na wode i z*tego wzgledu jest lepsza 
od zwykle j. Strunfien uzyskiwany z hydronetki jest troche sil- 
hdejszy i siega na odleglosc do 10 m. Zbiorniki hydronetek posia- 
daja pojenmoisc 10 lub 15 litrdw. Hydronetke obsluguje w zasadzie 
2 ludzi: jeden pompuje, trzymajac zbiornik hydronetki unieru- 
chomio^y nog a wlozona w specjalne wyciecie w dolnej czesci 
hydronetki, drugi zas kieruje strumienieon wody lub piany tryska- 
jqcym z pradowniczki. Obslugiwanie hydronetki przez jedna* 
osoibe jest rowniez mozliwe. Warunkiem skutecznego, dzialania 
hydropultu lub hydronetki jest odpowiednia iloisc wody (musi ona 
-bye stale donoszona do zbiornika). 

Wiadra p r z e c i w p o z a r o w e s$ to zwykle wiadra 
o po'jemnosci 10 litrdw uzywane do podawania wody b. zalewania 
ni% ognisk pozaru lub jako zbiomiki do hyaropultdw. 

Druzyny przeciw;pozarowe mogq niekiedy wykorzystywac we- 
wnetrzne krany pozarowe, o ile takie znajduj^ sie na danym tere- 
rne. Krany poczarowe slutza do pobierania wody gasniczej bezpo- 
srednio z sieei wodociagowej z pominieciem takich urzadzen, jak 
linstalowane w kaMym domu wodomierze. Woddmierze, czyli 
liezniki zuzyeia wody, pbnizaja ci^nienie przechodzacej przez nie 
wody. Z tego wzgledru krany przeciwpozarowe musza mied inne 
przewody doprowadzaj ace .do nidi wode. Krany przeciwpozarowe 
umieszczone sa na korytarzach i poddaszach w specjalnych 
skrzynkach. Kazdy kran zaopatrzony jest w zawdr oraz kilkuna- 
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suwneuwy oacineK w^za zafcbnczony pradhica i polaczony z kra- 
nem (rys. 17). W wypadku pozaru nalezy szafk^ otworzyc a-lbc 
wybic szykxj w jej przedniej cz^sci i zdjac oraz rozwiriac waz. Pt 
otwarciu zaworu skierowuje si< 
tryskajacy z prqdnicy strumief 
na ognisko pozaru. Ki'any prze- 
ciwpozarowe uzywane sa wyla- 
cznie do tlumienia pozaru w za- 
rodku. Jnstalacje hydrantowe vt 
w budynkach nie zwalniaja oc 
obowi^zku przygotowania zbior- 
nikow z woda gasnicza w miej- 
scach najwrazliwszyeh na wy- 
buch pozaru, np: na strychach. 

Do tlumienia pozarow za po- 
moca piasku sluza 1 o p a t y lub 
,, , . . specjalne szufle.- Piasek musi 

bye suphy i mozliwie drobnoziarnisty. W braku piasicu mozemy go 
zastqpic innymi cialami sypkimi, jak ziemia, popiol, cement itp. 

T 1 ii m i ce sa sprz^tem bardzo prymitywnym moggeym jed- 
nak oddac duze usiugi przy tlumieniu maiych ognisk pozaru s.po- 
wodowanych is'kierkami czy odpryiskami srodkow zapalajacych. 
Ttumice mozna wykonac^'b ardizo la two i tanio sposobem gespo- 



Rys. 17. Kran ppoz. 



miotic, przeplatajqc 3*3. w kiJku miejscadh druten 
iNast^pme osadzamy tx? miotl<? na dr^zlcu dlugosci dkolo 2 metrw 
tak, a<by mozna bylo swobodnie poslugiwac si<5 nia w pomieszcze 
mu strychowym (rys. 18). Sanaa miotla w miejscu najbardzk 
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1 

| splaszczonym powinna miec taka szerokosc, aby mozna ja bylo 
I umoczyc w wiadrze. Tak przygotowanq tlumic$ ohszywamy jak as 
wsiakliwa tkaning. np. staryrn workiem. Tiumica zamoezona 
w wodzie gasimy male ogniska pozaru. 

Do tlumienia niewielkich ognisk pozaru, plyndw latwopainych 
lub uibrania plonacego na ludziach sluza rowniez koce azbe- 
stowe. Koc azbestowy wykonany jest z niepalnej tkaniny 
azbestowej i ma ksztalt kwadratu lub prosbokata o wymiarach 
3—4 m 2 . Kocem takim zakrywamy palacy si§ przedmiot odcinaj^c 
w ten sposob dost^p powietrZa. 

B o s a k i sa sprz^tem burzacym, za pomoca ktoryeh czlon- 
kowie d.ruzyny przeeiwpozarowej moga wywaiac drzwi palacych 
si$ pomieszczeh, wyciagac palace si§ przedmioty z ogniska pozaru, 
wyrywac deski z podlogi itp. Bosaki wykonane sa calkowicie 
z zelaza <tzn. z rury stalowej majacej na jednym koncu hak 
i dzidb, a na drugim uchwyt) albo tea cz^sciowo z zelaza (hak 
i dzidb oraz oprawa — tu- 
leja z ogonem), a cz^scio- 
Wo z drewna (dlugi drazek, 
drzewce). Bosaki sa uzy- 
wane w pomieszczeniach 
strychowych, 'gdyz tarn 
najlepiej moga bye wyko- 
rzystane. Nie powinny one 
miec zbyt dlugiego drzew- 
ca, aby nie utrudnialo po- 
slugiwania si? nimi (rys. 

19—20). 

T o p 6 r lub sie- 
k i e r a sluza do wyraby- 
wania belek, podlog, da- 
chow, wywazania drzwi, 
zamkdw itp. ci^zSzych prac, ktore nie moga bye wykonane za po- 
moca malego toporka strazackiego czy bosaka. 

W niektorych wyipadkach _ bardzo pozyteezne w czasie akcji 
| ga^niczej sa rowniez inne narz^dzia, jak pily, lomy. kilofy, sie- 
1 kiery. Dlatego tez przynajmniej jeden komplet tych narz^dzi po- 
I wiiiien bye zarezerwowany dila potrzeb grupy samoobrony. 

! Typowym sprz^tem pozarniezym dla GPL i PChem nie stoso- 
wanym przez straze pozame sa k'leszcze do przenoszenda 
i wyrzucania bomb zapalajacych. Sa to metalowe szczypce dlu- 
gosci okolo metra, podobne do kowalskich, o wygi^tych szcz^kach 
chwytnych dla lepszego ujecia korpisu bomby. 

Bardzo poczadanym, lecz nie zawsze dostepnym sprz^tem pozar- 
niezym dla grupy samoobrony jest sikawka r^ezna lub mala, moto- 

i 3 — Szkolenle w zakresle O.P.L. oq 


m 






Rys. 19. Bosak podr^ezny: 

1 — uchwyt koncowy, 2 — uchwyt poprzeezny, 
3 — hak, 4 — dzidb. 








Rys. 20. Bosak lekki: 

1 — drzewcei 2 — ogon, 3 — tuleje, 4 — dzidb. 
5 — hak. 
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5 6 m lub ££^“2?* 

cic oUo 0,5 m» oiasku i nrZJZT , Sirz y? a powinna mies- 

llo ’££* “ ° Solo 

padku wrzucenia tarn ^ dSTb*' W '' 

temperatury zjunarza-niw imZu, iliJ j ' dla obnizema 

i zabieczyszczeniami stosuj^ Si^Ti 

« *>«— 

nn f™ C v e to ^czne przyrzgdy przenosne sluice do gaszenia 

ty&o zawarto&i,. Herwsze po uruohomiemu wyraS .K 
a ** wody o atoaunkoZ™ 

SCI Sody,. Po wyparowatniu wody soda okrywa cienka 3 wart+™I 
gfe 1 ^ 7 fi!aSw d r i0t 1 1 i trudnia w te ri sposofe palenie si?. Dru? 
Iztekia atSn— 62 do ^ €Szanie s™dka pianotworczego wy- 

S^SSS a Sh^ < ^ €j, -^ 6ra 0taCZa niby 

Su a SySXSf H 7 ’,? Je ’ a led^oczesnie utrudnia dost?p 

k™T^?'A G - a mce plynowe w zasadzie nie s? juz produ- 

stmmleif^dy zly^;t 4nlCZe “* ******** Oztataa. 

Opiszemy tutaj obszerninj budbw? i dzialanie tylko jednego 


typu gasnicy pianowej, ktory nadal jest produkowany d stosowa- 
ny jako pizenosne urzadzenie gasndcze. Jest to gasnica przedsta- 
wiona na rysunku 21. Sklada si? ona z nastfpuj^cych cz?sci 
gldwnych: zbiornika, urz^dzenia wewn?trznegb i iadunku. Zbior- 
nik jest wykonany z blachy stalowej w ksztalcie cylindra zam- 
■kni^tego od gory szezeln? pokryw? przykr^con^ srubami. W g6r- 
nej cz?sci znajduje si? pyszczek do wytrysku 
strumienia piany gasniczej na zewngtrz oraz 
drugi otwor — bezpiecznik dzialaj^cy w wy- 
padku zatkania pyszczka, co groziloby rozer- 
waniem gasnicy. W pokrywie znajduje si?, 
zbijak. Jest to pr?t metalowy zakonczony 
z obu ston talerzykami. Czgld wystajaca na 
zewnatrz, uderzona silnie, wsuwa si? do srod- 
ka powodujac pfzebicie pokrywy naczynia z 
plynem kwasnym. Urzadzenie wewn?trzne 
stanowi metalowy, dziurkowany koszyk za- 
wierajacy sldj szklany, zamykany , olowiana 
pokrywa. Ladunek gasnicy sklada si? najcz?- 
sciej z wodnego roztworu sody z domieszk? 
srodka pianotworczego wypelniajacego caly 
zbiornik oraz kwasu siarkowego. Kwas ten 
znajduje si? w naczyniu szklanym zamyka- 
nym cienka plytka z blachy olowianej, odpor- 
nej na dzialanie kwasu siarkowego.. Dzialanie 
gasnicy rozpoczyna si? z chwila odwrocenia 
jej dnem do gory i wbicia zbijaka do wew- 
natrz przez uderzenie nim o ziemi? lub jaki§ 
twardy przedmiot. Cz?sc we\yn?trzna zbijaka 
przebija olowiana pokryw? klosza z kwasem, 
ktory miesza si? z wodnym roztworem sody. 

W wyniku tego powstaja duze ilosci dwutlen- 
ku w?gla. Ci^nienie wewnatrz gasnicy wzra- 
sta i zawartosd jej zostaje wyrzucona na ze- 
wnatrz przez otwor pyszczka. 

Poniewaz w roztworze znajduje si? rowniez 
srodek pianotworczy, wi?c w czasie tej bu- 
rzliwej reakcji wytwarza si? g?sta, trwala 
piana wyrzucana z pyszczka gasnicy na zewnatrz. Olcres wylado- 
wywania si? gasnicy trwa ok6lo 1 minuty, a ilo§d wytworzonej 
piany wyncsi 60 do 120 4itr6w. Pojemnosd gasnicy wynosi okolo 
10 litrow, a wi?c stosujac srodek pianotworczy zwigkszamy kil- 
kakrotnie mozliwosci tego przyrzadu. 

Ga^nica zawieszona jest na specjalnym wiesz^ku. W razie po- 
trzeby zdejmujemy j? chwytajgc praw? r?k? za gdmy uchwyt, 



Rys, 21. Preekrdj 
gasnicy pianowej: 

1 — gtowlca, 2 — pysz- 
czek, 3 — poduszka o- 
chranlacza, 4 — bezpie- 
cznik, 5 — uszko za- 
wieszania, 6 — wieszak, 
7 — klucz do nakretek 
kotnier 


gtowlcy, 


. . .jailczny, 10 — 
korpus, 11 — ptyn * 

Sny. 12 — plyika z 
kajac - 


. . _ zamy- 

aca naczyr.ie s kws- 
— i, 13 — kosz do za- 
wieszanla naczynia z 
kwasem, 14 — nakretki 
mocujace giowlce, 15 
dtawica. 16 — uchWyt, 
17 — zbijak, 18 — usz- 
czelka . 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 


a lewq za uchwyt znajdirfecy si? w dolnej cz?sci gaisndcy. Odwra- 
camy j* dnem do gory i trzymajqc tylko le'wq reka lub obiema 
uderzamy zbijak.iem o jakis twardy pizedmiol lub podioge. Przv 
uderzemu. nalezy uwazac, sby. nie skaleczyc prawej reki (o ile 
podtrzymujerny nig. gasnic?). Po wibiciu zbijaka trzymamy ia na- 
da 'l obiema r^kami w polozen'm odwroconym, a tryskajgcy stru- 



Rys. 22 . Poslugiwanie 
si? gasnicq 

mien piany kierujemy na zrodlo og- 
nia i pokrywamy.je piang (rys. 22). 
W wypadku palenia si? scian piono- 
wych^ strumien piany kierujemy po- 
wyzej palacego si? miejsca, aby piana 
splywajgc pokrywata je. Gasnice pia- 
nowe mozemy; stosowac do gaszenia 
rdznych grodkow zapalajgcych, a 
przede wszystkim palgcych si? po- 





Rys. 23. Przekrdj ga§nicy 
sniegowej : 

1 — rura wylotowa, 2 — dysza, 
3 — rqkojesd rury wylotowej, 4 — 
ppancerzony przewod elastyczny, 
5 — kdlko zaworu, 6 — zawdr 7 — 


uT — paigcycn SI? po- 5 — kdlko zaworu, 6 -- Mri- 
cnodnych ropy naitowei. ' Gaszenie kezpiecznik, s _ rurka syfonowa, 
biana nalarveh i ?, 1 “ - «chwyt, 


pian^ palgcych si? bomb ten mitowych 11 ~ ciekly dwufu’enek wella^ 3 ^’ 
nie daje rezultatow. Gasnice pianowg “ koinierz podstawy - 

UrZ,dZeft eIektryC2nyCh ’ « d ^ 

nrnwoSS 6 zuzytych gasnic pianowych mozemy prze- 

l sbmijEjc-si? do przepisow podanych na ladunkach. 
L^ej- jednak, gdy robi to fachowiec. Powtome naladowanie 
iga&ucy trwa okoJo godziny. wani€ 

dzi^spot^kane ** kosztownie 3 S2e w uzytkowaniu i rza- 


Gasnica sniegowa (rys. 23), zawieraj^ca dwutlenek w?gla spr?- 
iony pod duzym cisniesniem, jest gasnicg uniwersalng, ktorg moz- 
na stosowac z ddbrym skutkiem do gaszenia prawie wszystkich 
pozarow. 

Gasnica tetrowa (rys. 24) przeznaczona jest przede wszystkim 
do gaszeniia palgcych si? urzgdzen elektrycznych, silnikow^ spali- 
nowych itp. Nie wolno jej uzywac w pomieszczenhi zamknd?tym, 
gdyz pod wplywem wysokiej temper&tury z plynu tetra wydziela 
si? srodek trujgcy — fosgen. 

Gasnice proszkowe uzywane sg do gaszenia, palgcych si? papie- 

row wartosciowych, drukow, ksigzek itp., tmm— -4 

to znaczy przedmiotow, ktorym gaszenie 3 — < Si -.c 

wodg czy piana wyrzgdza nieraz szkody 2'-ZjTjls g 

niemal takie, jak sam pozar. Gasnice te sa j tJ%T^ 

stosowane i spotykane najrzadziej. 1 7 

Jako sprz?t przeciwpozarovvy traktuje- ^ 

my rowniez wyposazenie osobiste czlonka j- ~~S 1/ 

druzyny przeciwpozarowej. Powinno si? X, 

ono skiadac z helmu, pasa bojowego, to- — }J 

porka strazackiego, linki i gwozdzia ratun- 

kowego oraz przynajmniej brezentowych — ~ 

r?kawic ochronnych. • - - - - ' ^ 

Helm (stalowy) sluzy do ochrony glo- __^r 

wy ratownika przed odiamkami cegiel, — — 

belek i innych przedmiotow oraz od ude- ~ZT/ 

. rzen o niskie stropy i inne przeszkody. 

Pas bojowy z zatrzasnikiem slu- Rys. 24. Przekrdj gaSni- 
zy do najrozmaitszych czynnosci. Pvloze on cy 
bye wykorzystywany do samoratowama x _ 2biornik> 2 , a%v6r 
si?, jak rowniez do ratowania ludzi. Jest on powietnmy, 3 - pysicwk, 
wykonany z grubej tasmy parcianej z ^rzcciono zaworu, 6 — 
przymocowanymi kolkami do zawieszania wiewowi e og°tni<s 5 ^ss U n«* 
toporka i zaczepiania zatrzasnika. wtetraS ie 9 -“ucnwyt ne io P - 

Toporek strazacki sluzy do to- - koinie« 

rowania drogi, wyrqbywania cz?sci dachu podstawy. 

czy podlogi, wbijania gwozdzia ratunkowego i wielu innych czyn- 
nosci. Toporek zawiesza si? u pasa bojowego w specjalnej skorzanej 
lub brezentowej pochewce. 

Gwozdz ratunkowy sluzy do zamocowania linki 
w wypadku konieeznosed samoratowania si?. Wykonany jest 
w ksztalcie haka o zw?zaj^cym si? przekroju kwadratowym, przy 
czym kraw?dzie ponacinane sq w zadry, aby utrudnic wyrwanie 
si? z przedmiotu, w ktory zostal wbity. Podobite zadania apelnia 
sruba ratownieza wykonana ze stali w ksztalcie korkociagu. Srub? 


pelnianie, 8 — spr?zone po- 
vvtetrze. 9 — ucliwyt, 10 — 
plyn gaintezy-, ll — rurka 
syfonowa. 12 — koinierz 
podstawy. 


1 
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fewkrfca si? w drewno. Dofcrze wkr?cona druba czy wbity gwozdi 
ratunkowy wytrzymuje obcigzenie okoio 200 kg (2 osoby). 

L i n k a s t r a z a c k ? sluzy do ratowania ludzi, samorato- 
Wan t! a 2 I? ’ T U '^ 2pieczania . P rzy wejsciu do pomieszczen zadymio- 
nycn itp. Jest to mocna lina Iniana lub konopna dlugosci od 15 do 

trzainitiem 116 ^ Str ° ny zakotkzona k61kiera > a z drugiej malym za- 
R ? k a w 3 c? ochronne wykonane sg z grubej tkaniny 
J ^M 0Wej * 5° C i? Wytania r< ? k 3 -Pa^ych si? przedmiotow 

a przede wszystkirn Joomb zapalajgcych w celu wyrzucenia ich na 
zewn^trz lub przeniesienia na inne miejsce. 

v z r?: owie d ™ zyn y przeciwpozarowej powinni miec rowniez 
kombinezony ochronne lub robocze. 

Kaady z nich obowigzkowo musi posiadac ponadto mask? prze- 
kt0r 5 nal T y naMadad Przy wejsciu do pomieszczen 
palacych si?, a to zardwno dla oc'hrony przed dymem, jak i dla 

WSZyStkim *** «"* ^kami feed- 

Powyzszy sipis nie ujmuie calosci sprz?tu przeciwpozarowego, 
rym ysponujg straze pozame, a tylko podr?czny, najbardziej 
prosty w. iizycLU, ktdrym bed? mogly dysponowac druzyny prze- 
ciwpozarowe grupy samoobrony. 

Sprz?t przeeiwpozarowy (hydronetki czy , hydropulty, . gasnice 
tlumioe, bosaki, topory oraz skrzynki z piaskiem i beezki z wodg) 
powinien byc u^ieszczony w miejscach najbardziej podatnyeh na 
wybuch pozaru, .a wi?c tarn, gdzie plan obrony przeciwDozarowei 
budynku przewiduje wystawienie posterunkow przed wpozaro- 
wych. Ponadto w klatkach schodowych i korytarzach powinny 
bye rozmqeszgzone, tarby z piaskiem draz rozwieszone gasnice. 
oprz?t i srodki gasnicze powinny bye tak rozmieszczone, aby nie 
tamowaly przejdc, byly jafwo dost?pne. a jednoczesnie aby nie 
mogly by 6 niszczone, np. przez dzieci. 

Na punkde stanowigeym baz? wyjsciowg druzyny przeedwooza- 
rowej i jednoczesnie miejsce positoju jej czlonu powinna znajdowac 
si? pewna rezerwa sprz?tu przeciwpozarowego umozliwiajgca 
wyposazenie rezerwowych sil druzyny i wyslanie ich na miejsce 
gdzie posterunek nie moze stlumic pozaru. W tym punkeie po- 
winno byd rowniez zainstalowane urzgdzenie alarmowe, gong lub 
syrena rpezna. Uzbrojenie osoibiste przechowujg w swych miesz- 
•kaniaeh czlonkowie druzyny. Opieka nad s.prz?tem rozmieszczo- 
.nym po korytarzach i klatkach schodowych powinna bye 
powierzona ogdlowi mieszkahedw, ktorzy w dobrze zrozumialym 
mteresie wlasnym powinni go chronic przed uszkodzeniem iub 
zmszczeniem. Pomieszczenia strychowe, gdzie znajduje si? sprz?t 
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stanowigey wyposazenie posterunkow przed wpozarowych, powin- 
ny miec zamkni?te wejscie, udost?pnione tylko osobom odpowie- 
dzialinym. 

Dotychczas nie poruszono tutaj sprawy zabezpieczenia budyn- 
kow przed dzialaniem cieplnym przy wybuchu atomowym. 
.Wiemy, ze w samyrn pgnisku wybuchu, czyli punkeie zerowyrn 
temperatura wynosi miliony stopni, przy czyrn wysokosc jej 
25 mniejsza si? w miar? zwi?kszania si? odleglosci. Niemniej je'dnak 
w promieniu kilkuset metrow jest ona dostateeznie wysoka, aby 
zapalic materialy palne, ktdre przez bardzo krdtkd czas (do 3 se- 
kund). znajdg si? w zasi?gu jej dzialania. Zagadnienie to sprowa- 
dza si? wi'?c do zmniejszenia nie'bezpieczei^stwa wybuchu poza- 
row od eieplnego dzialania wybuchu atomowego. 

Sposoby zmniejszenia niebezpieczenstwa wybuchu pozaru. 
mozna podzielic na dwa rodzaje. Jeden to usuni?cie materialdw 
; latwopalnych (jak tkaniny, papier, wi6ry itp.) z miejsc narazo- 
nych na dzialanie cieplne Tub zasloni?cie ich materialami trudno 
^palnymi. Drugi rodzaj to- powlekanie powierzchni materialow 
latwopalnych, ktorych nie mozna zakryc lub usungd, substanda- 
rd chemicznymi uniemozliwiajgcymi palenie si? trwalym ogniem 
(impregnowanie) . W czasie wybuchu drewniane cz?sci budynku, 
jak drzwi i okna, mogg "zapalic si?, ^cz nie b?dg one zrddlem 
pozaru, jesli z ich pobliza po'usuwamy przedmioty latwopalne. 
Naj ndebezpieczniejsze b?dg pozary, jakie powstang wewngtrz 
mieszkan, na jskutek przenikni?cia tarn promieni dwietlnych przez 
otwor^ okienne i drzwi. Z tego. wzel?du wszystkie przedmioty 
latwopalne nalezy odsungd jak najbardziej od otworow okien- 
nych i przesungc w miejsca, ktdre nie b?dg odswietlone blyskiem 
wybuchu bomby atomowej Mozna rdwniez zaslonid otwory 
okienne zaslonami z materialow trudnopalnych lub nlcpalnych 
(tkanina azbestowa). 

Dla umozliwienia dost?pu dwiatla zaslony mogg byd ustawiane 
pod pewnym kgtem do okna. Dla zw r i?kszenia wiasnodci odbijania 
promieniowania wskazane jest malowanie powierz'chni chlonnych 
bialg farbg. Szyby powinny bye rtialowane mieszaning wapna nie- 
gaszonego, tluszczu i wody. Aby unikngd p?kania szyb przv ma- 
ksymalnej temperaturze w czasie blysku, nalezy je od strony* 
wewnetrznej podkleiad trudno paina tkaning. Okna i szybv rr\ogg 
bye wybite nadchodzgcg pdzniej fala uderzeniowg (podmuch), 
lecz’przedtem oslabig najwi?ksze nasileni? promieniowania.’ 

Zwi?kszenie odioornodci tkanin na zapaienie si? mozna uzyskad 
przez nasycenie ich roztworami kwasu bomego lub boraksu. Tak 
uodipornionymi przescieradlami czy kocami mozna nakrywad 
przedmioty z materialow latwopalnych, ktdre trudno z tych czy 
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. zmraych wzgl?dow uodpornic przez malowame lub impregnowa- 
me Zagaameme zabezpieczenia mieszkan od wyhuchu txtzarow 
wsku-tek promiemowania cieplnego przy wybuehu atomowym nie 

? ^ Ca - Niemnie j ^ ednak ProWadzone, 

dziadzin 1 ie badama, ktore pozwolg na podanie -bardziej 
szczegok>wych wskazowek 1 siposobow zabezpieczenia. 

Na zakonczenie omdwimy powazne zagadnienie aratowania lud- 
nosci i iej miema z budynkbw obj^tych czy zagrozonych pozarem. 



, . Rys. 25. Ratowanie os6b za pomoca 

/ linki 

Najwazmejszg. spraw^ przy ewakuacji mieszkancow z zagrozo- 
nyich czy obj?tych pozarem budynkow jest przeprowadzende tei 
ewakuacji w sposob zorganizowany, bez paniki. Specjalna uwage 
•nalezy zwrocic na to, a.by w korytarzach i w^skich przejsciach 
__pie tamowano ruchu i nde tioczono si?. W wypadkach dwuskrzy- 
diowyeh drzwi nalezy otworzyc obie polowy. Schodzenie z wyz- 
szych piefter powmno odbywac si? szybko, lecz bez tloczenig si? 
i popfochu. Nalezy. przyj^c za zasad?, ze w wypadku niebezpie- 
czenstwa lokatorzy opuszczaja £ mieszkania tylko z podr?cznym 
oagazem. Ewakuacja nrnenia z mieszkan najbardziej zagrozonych 
moze nastapid — rowniez w sposob zorganizowany — dopiero po 


wyprowadzeniu wszystkich mieszkancow, a przede wszystkim 
dzieci, koMet, chorych i st&rcow. Osoby, ktore nie rnbgg chodzic, 
powinny bye wyniesione przez domownikow przy ewentuainej 
pomoev funkcyjnych druzyny porzgdkowej . Ewakuowanych na- 
lezy zaprowadzic na z gory .wybrane' miejsce zabezpieczone przed 
wplywami atmosferycznymi oraz przed dzialaniem lotnictwa. 

W wypadku zadymienia ktatek schodowj-ch przed rozpocz?- 
eiem ewakuacji nalezy usungc dym przez stworzenie odpowied- 
nich przeci^gow Drzwi do mieszkan obj?tych pozarem muszq bye 
jednak zamkni?te. Jesli klatka schodowa obj?ta jest pozarem, 
a mieszkancow nie da si? w inny sposob wyprowadzic, nalezy 
tego dokonac przez okna wykorzystuj^c drabiny lub linki ratun- 
kowe (rys. 25). 

W takim wypadku pierwszenstwo maja dzieci, chorzy, starcy 
oraz kobiety. Mieszkania opuszczone nalezy przejrzed, czy ktos 
w nich nie pozostaL Przegigdajge mieszkania trzeba zajrzec do 
szaf oraz pod lozka i stdly, by sprawdzic, czy nie ukryly si? tarn 
dzieci. Jesli sytuaeja na t,0 pozwala, po wyprowadzeniu ludzi 
mozna przyst^pic do ewakuacji ich mienia, oprozniaj^c kolejno 
mieszkania naijbardziej zagrozone i polozone wyzej. Nie wolno 
dopuscic do zablokowania przejsc meblami czy toboJami, Mienie 
wyniesione z palgcego si? czy zagrozonego domu nalezy ulokowac 
w bezpiecznej odieiglosci i zorganizowac ochron? przed kradziezq. 
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BOZDZIAL IV 

GASZENIE SRODKOW ZAPALAJACYCH I POZAROW 
, POWSTALYCH WSKUTEK ICH DZIALANIA 

Zadanie walkiz pozaram/ powstaj^cymi wskutek napadbw 
z powietrza walfei prowadzonej przez ludnosc odpowiednio do 
tego przygotowamb musimy rozfoic .na dwa zagadnienia. Pierwsze 
to gaszenie srodkbw zapalajqcych zaraz po. ich zrzucie i zapaleniu 
sij. Jest, to stosunkowo latwe, wymaga jednak rozpoznania, jaki 
J-adek zapalajgcy zostal zrzucorxy, i szybkiego zastosowania od- 
powiedniego srodka gasruiczego czy sposobu gaszenia. 

Drugie zagadnienie to gaszenie pozaru spowodowanego dzia- 
lamern srodka zapalaiacego, o ile nie uchwyciliSmy' zrzutu i zapa- 
' f ma a |bo tez*iiie zdolai'ismy go ugasic, zanim od niego zapa- 

Iwy si? maiprialy palne znajduj^ce si^ w poblizu. Jest to wipe tlu- 
mieme pozaru w zarpdku. Zanim bowiem zd^zy sip on rozprze- 
strzenic, mozemy go stlumic za pomocq ■ wdrpcznegb sprzptu gas- 
mczego. ° 

W rozdziale II ombwjone zostaiy charakterystyczne objawy 
palenfia. sip roznych srodkow zapalaj^cych, po ktorych mozemy ie 
rozipoznac. W rozdziale III opisane sq rozne srodki gasnicze, ich 
dziaiame oraz podrpczny sprzpt gasniczy. W pierwszej czesci ni- 
mejszego irozdzialu ombwimy sposoby gaszenia roznych srodkow 
zapalaj^cych. 

Jak wynika z do&wiadczen drugiej wojny swiatowej, dla do- 
mow maeszkaktych w esiedlaeh rniejskich najniebezpiecznieisze 
1 najczpsciej stosowane przez napastnikdw byly niewielkie 1 — 
^fcg bomby zapalaj^ce termitowe lub termitowo-elektronowe 
gkorupa wykonana z elektronu, wewnatrz ladunek termitowy). 
Bomby te me s$ trudne do ugaszenia. Stanowi^ one jednak po- 
wazne. mebezpieczeh&two . z tego wzglpdu, ze samolot motze ich 
zabrad kilka. tysipcy sztuk i zrzueac seriami, co nieiednokrotnie 
powoduie ]ednoczesne powstanie kilku, a nawet kilkudziesieciu 
Ogmsk pozaru na stosunkowo niewielkiej powierzchni, np. w po- 


[mieszczeniu strychowym. Utrudnia to oczywiiscie ich gaszenie 
|i stwarza mozliwo^c, ze ktoras z nich nie ugaszona wywda wipk- 
iszy pozar, ktbry trudniej bpdzie ugasic podrpcznyxn sprzetem 
Igasniczym. Bomby te, a zwlaszcza hmiejsze (1 — 2 kg), obliczone 
Isq na przebicie dachu i zapalenie sip strychu, ktbry w wipkszoSci 
•budynkow, przede wszystkim w budynkach dawniej budowa- 
nych, jest bardzo wrazliwy na wybuch ipozaru. Poza tym bomby 
te ze wzglpdu na swoj tor 1-otu i k^t upadku moga. wpadab do 
mieszkan przez okna, wywolujsic w nich pozary. 

Wyni'ki akcji gaszenia tego rodzaju bomb zapalaj^cych sg w du- 
zej mierze uzaleznione od szybkiej orientacji .i szybkosci dzialania 
posterunkow przeciwpozarowych. Bomba taka pali sip okolo 3 do 
6 minut.. O ile po przebiciu ipokrycia dachu upadnie ona na po- 
dloze niepalne (np. podlogp z cegly lub drewnianq, lecz pokryxg 
irilkucentymetrowq warstwq piasku albo polepq. z gliny grubobci 



Rys. 26. Gaszenie bomby zapalajqcej 
w beczce 


6 — 8 cm) i jeczeli w poblizu nie ma zadnych materialow palnych, 
to rnoze pozostac na miejscu upadku az do wypalenia sip. Jednak 
przez caly czas palenia sip musi bye obserwowana. W wypadku 
gdy w poiblizu znajduj^ sip materialy palne, ktore wskutek od- 
pryskow czy promieniowania cieplnego moglyby ulec zapaleniu 
Sip, dzialanie to mozemy znaeznie .zmniejszyc przysypuj^c pal^cp 
sie bombp kilku lopatami piasku. Jezeli to bpdzie bomba termito- 
wa, wowczas proces palenia sip nie zostanie wprawdzie przer- 
wany, lecz ograniezone zostanie dzialanie odpryskow i promie- 
niowania cieplnego. W wypadku przedostania sip plomienia przez 
warstwp piasku nalezy pbnownie 'przysypac miejsce, przez ktdre 
przedostajq sip plomienie i postppowac tak az do czasu ustania 
palenda sip. 

W wypadku gdy bomba upadla na podloze palne, nalezy na- 
tychmiast stamtgd usunpc — przeniesd na miejsce, w ktbrvm 
moze sip spokojnie wypalic nie wyrz^dzajqc szkody, lub wyrzucic 

43 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 


ztod^ ni i 26) Za ^emv W z £££ “ pal ^ nie tyiko & ™ u&asi, aie 

a Pali si « ** dost^pu powSza Pf w ^ wanie Pal^cych s * odpryskow. 


* fi w^o i pod wodg. Z tego TOilX W powietrza, 

“y <Palgcg sis bombs terTnitowa^^nn J d ° ktorego Wrzu ^a- 

centymetrowg wamtw ™aslS ^ zawierac na dnie kilku- 

palgcei si<? fcomby^ld c ^^ e W t ^^ niu f° ? rzuceniu do niego 
kiedy zdarza si^/ze^omba " P ? “* tam nadab Nit 

. Bomba tercnitLa mez lMsTT *> ^ ^ ga * ni «- 
gwaJtownie, svczgc i pryskaiac VoSo* ;po upadku pali sio dose 
i pokazuje sis na zewrgtr?wsStek nrST^ ^ g ° czasu P*«nie6 
nej. Zachowujgc pewna oSroSS* :prz f Powloki Ocbron- 
°czy przed odpryskami mozemv 4 wszystkim 

golg rgkg za urzgdzpnie sternum , czasie chwycic nawet 
rzircic na irme 0g0no ^) 1 P*-' 

upjy-.vie dalszych kilkunastu s Sd IS ^ Zatopi6 -- Po 
zaezyna sit? topic, uchwycenie Wa rt d t P > Z u dnia cz ^ d bom ’by 
Mozemy to jednakSS byJoby niebezpieozrt 
towa rikavia hto ^ ^ J 1 Jest chr °niona grubg brezen- ' 

. <*£?££ ~K„L^ aI ^ h w®^ o'dhSEi' 

taimy zawsze od stronv u d bw ytem. Bom bo dhwy- 

sob l Rozpatona wt^ dzenia ! tero *^go i niesiemy przed 

Mu S imy tS%S a ^ e ^ r6Wni ? Przen ^ d ^tooac£ 

“£ ***** M***. * “4 £g? !atW 

4 Z 4Kh?^rC^wz a 7ed l T e - POSiada (irewnians, 

pSkutrutS^imnW lo° * 

czy s *~ “ M n5 L5 sss 


* *V 

dost^pu powietrza »"'d* d' “T‘-' 7“ 

m .wx >fi f Bornbo eleittronowg gasimy stosujgc podobne metodv lak-orr 

■hntmibie t.errnitowpi Mnoimv • 


7 r 1 — . ^ ovuoujqc puuoone meiocty laic przy 

■bamibie termitowej. Musimy jednak pami^tac, ze elektron Dalac 
si^ daje znaezme wi^kszy plomien niz termit. Dlatego tez podej- 
scie blisko bomby elefctronowej i uchwycenie jej goig r^kg jest 
n-iebeapieezne. Nalezy raezej posiugiwac si<§ szczypcami i to z za- 
chowaniem ostroznosci. Aby elektron sibgl si^ paiic, musi on po~ 
bierac tlen z powietrza i dlatego przysypany piaskiem gasnie 
prawie natyc'hmiast. 


sirumienia wody. Nie wystarezy tu todtk f 23 P 0 ^^ silnego 
czy hydronetki. StrumLn Si bv^znt^^f 11 Z - hydro P ultli 
z kranu hydrantowego wz^leHn^ 7 zn ?^ zme . sdme.iszy, a wi^c 

aaa-i.’Sisiai^ 
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Rys. 27. Gaszenie pozaru pr^dem rozpylonym 


Silny strumien skierowany na palgcg sie bombe oowoduie — 

■* a gZ’*F* tCTnfcie - wyrSuSe A^*3aSS*S e 

iafTS i fosfQro ^ gasimy przysypujgc je piaskiem lub polewa- 
Jgc rozpylonym strumieniem wody (rys, 27). Zwartv Jrnmipri 
| wody powoduje gwaltowne rozpryski palgcego si^- fosforu ktdre 

■r.t a I ^ffe? )1€C2n ® d a gasz ^ cych ’ i ak rowniez powoduk zwieteze- 
ie llosci mniejszych ognisk pozaru. Gaszgc 'bomby fosforowe 

'SeihSS? 3 ’ ° ^ 26 resztki termi Pf czy elektr&m po uga- 
iSS ! 3 ^> b I e nie P rze dstawiajg niebezpiebzeiistwa fchyba ze tuz 
^tt Padla!b: ^ p°ooDna bomba, od ktdrej zapalilybytie pozo- 
.tatosei poprzednaej). 2, tego wzgl^du powinnismy usuwacVbez- 
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paeczne miejsce me spalone resztki. Natomiast ugaszony fosf 
po ^parowamu wody> ^ dzialaniem ^ powi J trza J pala 
po pewnym czasie 1 maze stac si? .przyczyng pozaru. Dlateeo 
bomby ^? s / oro ' we t 1 i e i <**pryskow nalezy bardz 
] V ^ e . spaione re sztiki. Z drewnianej pod] 
* traeb t zeskroba x c dokladnie slady fosforu. Nie spalo 
esztfci nalezy zakopac w ziemi. Pomieszczenie, w ktorym w 
fosf< f owa > powinno .bye przez kilka godztodoz 
•royane, aby pozostawione przez nieuwag? nie spalone reszl 
f osforu . nie spowodowaiy wybuchu pozaru. Wykrycie resztek fc 
fe-M 116 P^^niejszych trudnosci. W ciemnosci fosf 

' zielonkawomebieskawym swiatlem, wydzielajac bia 
dym (pol^czeme produktu spfaiania si? fosWz para wodna zna 
i u m ** w. Powietrzu). Po tym dymienm fosfofdaje 
jyc nawot w pdtairpku. Ponadto utloniajw si« L tjwieta 

S2 o 4r y eia siiny ***• 

n napglnione samym fosforem stosowane s a dose rzadk 

r.^W ,inato(n ^ aSt ‘2°** si ^ j e w PO^zeniu z pochodnymi rap 
2 r ° P ^ ^ ole i ami ■ Gaszenie tego r< 

dzaju. .ibomb-przeprowadzamy zasypujac . je piaskiem,- ib^dz U 
P ° m v C ^ f aSn3C pianow y ch - Bomby napeinione s* 
mym fosforem charakteryzuje gwaltowny wybuch plomier 
i czarnego g?stego dymu, eo utrudnia gaszenie. ..Gaszac takie bom 
jpeczekad pieiwszy moment gwaltownegb wybuch 
plomiem i dymu. Nast?pme wykorzystujgc wszelkiego rodzaj 
csfony luib tareze ochronne <o ile je .posiadamy) nalezy podeis 
naiblizej pal^cej si? bomby i gasicja za pomoca piasku czy gasni 
.° de dysponujemy hydronetka, powinni&ny- wyko 
rzystad 34 do gaszenia materialow palnych, ktore zapalily si( 
w pierwszym momencie po wybuchu bomby. W miar? potrzeb 
moznania ochladzac najblizsze otoczenie bomby, aby zapobiet 
zapaleniu si? materialow palnych. W niektorych wypadkach stru- 
mieniami wody z hydronetki oblewamy osoby.. zblizajace si? d< 
plon^ce] bomby, aby zapobiec zapaleniu si? na nich ubrania 
Ugaszona mieszanka fosforu i ropy naftowej rdwniez bardzo lat- 
wo ulega ponownemu zapaleniu si?. Usuni?cie nie spalonych po- 
zostalodci jest tutaj trudniejsze, gdyz rozplywaj? si? one na 
wi?ks ze j_p r zestrze<ni i dla zapobiezenia wybuchowi pozaru nale^v 
dozorowaC miejsce wybuchu' ' ■ ■ 

P odobne *sposoby ga^zenia stosujemy przy zrzutach ibomlb za- 
paiajgcycb napeinionycb samymi pochodnymi ropy naftowei, 
a wi?c benzyn^, ropq, plejami ci?zkimi itp. Po ustaniu gwaitow- 
nego okresu palenia si? gasimy je piaskiem, gasnicami pianowy- 


mi, a takze silnymi strumieniami wody, o ile mamy do roaporza- 
dzenia dobrze dzialajace krany przeciwpozarowe (hydranty) 
wzgl?d>nie motopompy. Nalezy jednak , pami?iae, ze .pochodne 
ropy naftowej S3 lzejsze od wody, mog3 wi?c palic si? na jej po- 
wierzebni. A zatem strumieniami wody mog3 byd roznoszone po 
pomieszczeniu i spowodowac zapalenie si? materialow latwopal- 
nydh. Z tego wzgl?du nalezy raezej stosowac do gaszenia tylko 
piasek czy inne materialy sypkie oraz gasnice pianowe. 

' Rowniez napalm stanowi pochodn3 ropy naftowej, lec2 jego 
galaretowatosc i lepkosc powoduj^, iz nie wyplywa on na po- 
wierzchni? wody. a tego wzgi?du do gaszenia bomb napalmo- 
wych i odpryskow plon3cego napalmu mozna stosowac zarowno 
piasek, jak i wod? (i to nie tylko silne strumienie, ale i slabsze 
pr3dy z bydronetek czy hyd^opultow, a takze z wiader lub in- 
nych naezyn). 

Nie wszystkie bomby zapalaj3ce po upadku zapaiajq sd?. Mog3 
one bye wyposamne w zapalniki o dzialaniu opoznionym, stoso- 
wane zreszt3 'bardzo rzadko. Wady zapalmka mog3 rdwniez po- 
wodowac niewybuchy. W wypadku stwierdzenda niewybuchu 
nalezy pami?tac, ze eksplozja ai'bo zapalenie si? moze nastapid 
w kazdej chwili. Dlatego tez do ndewybuchdw bomb zapalaja- 
cych nalezy podthodzic z taka sama ostroznoscia, jak do bomb 
palacych si?. 

Dla zdemoralizowania sluzby przeciwpozarowej i utrudnienia 
akcji gasndezej stosowane sa bomby zapalajaco-odlamkowe, 
ktore, dzialajac .poczatkowo jako bomba zapalajaca, w pewnej 
dhwili w^rbuchaja i moga razic ratownikbw odlamkami. Wybu- 
chy takie — zreszta stosunkowo slabe — moga nastapid po 
uplywie 1,5* do 3 minut po zapaleniu si? bomby. Dzialanie zapa- 
lajace tego rodzaju bomb jest stosunkowo niewieikie i dlatego 
*de sa one stosowane masowo, lecz tylko w pewnym procencid 
dla wywolywaniia paniki wsrod ratownikow. 

O ile jakis srodek zapalajacy spowodowal zapalenie si? drzewa 
czy innych materialow palnych, mamy juz do czynienia ze zwy- 
klym pozarem, ktory nalezy stlumic w zarodku. Przy gaszeniu 
ogniska pozaru trzeba podejsc. mozliwie najblizej i zalewad je • 
od zewnatrz, zblizajac si? stopniowo do srodka. O ile pozar wy- 
bucha jednoczesnde w dwoch lub trzech miejscach, gasimy naj- 
.piarw to ognisko, ktdre jest najniebezpieczniejsze z punktu wi- 
dzenia mozliwosci rozszerzenia si? pozaru. Akcja gasnicza wy- 
maga cz?sto prac dodatkowych, np. odciaganie przcdmiotdw czy 
mat^ialow , palnych, wyrabywanie cz?sci konstrufccyjnych itp. 
Wykonujemy to poslugujac si? odpowiednim sprz?tem: bosaki, 
loony, topory itd. Do gaszenia palacych si? odpryskdwf oraz idkier 
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czy j?zykow plomieni na scianach pionowych czy suficie {dachu) 
uzywamy ttumicy zmoczorlej wodg.' Na palace si? sciany pionowe 
kierujemy strumieh wady czy piany. ‘ga&uczej 'powyzej miejsca 
■padqcego si?, tak aby splywaj^c gasil piomienie, 

Przy gaszeniu pal^cych si? przewodow elektrycznych lub j 
przedmiotow, ktdre znajdujg, si? w. poblizu przewodow” nalezy 
pami?tae, ze woda przewodzi prgd elektryczny i ratov.mik -moze 
bye nitm porazony. DLatego tez palace si? urzgdzenia elektryezne 
gasimy piat kiem lub specjalnymi gasnicami: tetrowg. lub sniego- 
wg. Ga&iic pianowych w takim wypadku uzywac nie mozna, 
igayz strumieh piany rowniez przewodzi prgd. 

Do pomieszczeh silnie zadymionych nalezy wchodzic w masce 
przeciwgazowej i w pazyeji naehylomej, a takze Vprzy ubezpie- 
czeniu sj?, linkg ratowniezg. Drugi. koniec tej linki trzyma rato- 
wnik stojgcy na zewngtrz (rys. 28) i w razie potrzeby moze przy 
jej pomocy wyciggngc swego towarzysza z plomienia. Drzwi do 
palgcych si? pomieszczeh nalezy ptwierac ostroznie, pami?tajge 
przy tym, ze powstaly przecigg moze na nie skierowac piomie- 
nie. Dla ochrony twarzy przed temperature i odpryskami wyko- 
rzystuje si?, mask? przeciwgazowg. Na r?ce nalezy nalozyc r?ka- 
wice ochronne, najiepiej .brezentowe. 

Przy gaszeniu pozarow moze zajsc wypadek zapalenia si? 
odziezy na ratowniku. Osob?, na kthrej zapalilo si? uforanie, na- 
lezy przykryc kocem czy inng tkaning dla stlumienia plomieni. 
Polewanie woda ..nalezy stosowac bardzo ostroznie i niezbyt 
silnym. strumieniem. W wypadku zapalenia si? cz?sci ubra- 
nia poszkodowany powinien sam rzucic si? na ziemi? tak, aby 
stlumic plomien albo — o ile to mozliwe — zrzucic szybko palgcg 
si? cz?sc odziezy.. Po ugaszeniu nie wolno gwal townie zrywac 
opalonej i przyklejonej do ciala cz^ci ubrania, ale niezwlocznie 
nalezy si? udah do punktu pomocy saniteurnej. W wypadku tra- 
fienia na ubranie palgcych si? odpryskdw trzeba je jak naj.pr?- 
dzej usunac, aby nie zetkn?ly si? bezposrednio z cialem. Przy 
oblaniu ratownika plyriem zapalajgcym nalezy jak najszybcfej 
oblac poszkodowanego woda, okryc kocem czy nawet obsypad 
piaskiem dla stlumienia plomieni. Pomoc musi, bye szybka i ener- 
giezna. Udzielanie pierwszej ipomocy poparzonym jest zadaniem 
druzyn sanitarnych, niemniej jednak kazdy powinien umiec 
udzielic poszkodowanemu pierwszej poonocy, gdyz od szybkosci 
jej udziejenia zalezy (bardzo. wiele. Rozrozniamy oparzenia 
,pi er ws ze go s t o p n i.a, kiedy na ciele wyst?puje mocne 
zaczerwienienie i obrz?k, ktorym towarzyszy silny bdl; oparze- 
nie dirugiego stopnia, gdy oprocz wymienionych obja- 
w6w wyst?puja p??herz!e; oparzenie, trzeciego stopnia, 


gdy skbra i' gl?biej lezgee tkanki ulegajg obrazeniu, a nawet 
zw?gleniu. Oparzenie pierwszego stopnia, a wi?c najlzejsze, po- 
wierzchowne, moze wywolac bardzo powazne skutki, a nawet 
smierc, o ile obj?lo wi?cej niz V 3 ciala poparzonego. Udzielanie 
pierwszej pomocy polega na posypanin poparzonycn miejsc tal- 
kiem, pudrem dzieci?cyim lub mqk^ kartoiflana. Pomagajg row- 
niez oklady : 1% roztworu taniny (w braku taniny mozna stoso- 
wac moeng eseneje herbacian^), 1% kwasu pikrynowego, 1% roz- 
tworu nadmanganianu potasu, 3% roztworu sody oczyszezanej, 



3% wody wapiennej lub 5% roztworu siarezanu miedzi {ktory spe- 
cjalnie zaleca si? przy oparzeniach fosforem). Pomaga takze 
smarowanie poparzonych miejsc wazelina lub jakims nie solo- 
nym tluszczem, a jeszcze lepiej olejem lnianym. 

Przy oparzeniach drugiego stopnia na oparzone miejsca nalezy 
nalozyc wyjalowiony opatrunek. Nie wolno przecinac czy prze- 
kluwac p?cherzy. Przy oparzeniach trzeciego stopnia po nalozenin 
wyjalowionego opatrunku nalezy poparzonego natychmiast prze- 
niesc do punktu medyezno-sanitarnego. 

W wypadku oparzen drugiego i trzeciego stopnia nie wolno 
stosowac zadnych okladow czy smarowania tluszczami, lecz po- 
st?powac dcisle wedlug wskazbwek lekarza. 

Umiej?tnosc udzielania pierwszej pomocy .poparzonym, jak 
rbwniez gaszenia palgcej si? na ludziach odziezy jest szczegdlnie 
wazna w obronie przeciwpozarowej. Wiemy .bowiem, ze promie- 
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n!™ ni !ii Cieplne . prZy wybuchu bomby atomowej jest niebez 

sri* 

kmcza. 3 sekund , mogg S1<? zdarzyc znacznie czpsciej niz przy 
stosowaniu zwyklych srodkdw zapalajqcych. Jakakolwiek osfona 
ST*? dzM ? nie Podmuchu, Seice 

JUZ ° schr<mach - 1 ukryciach, zabezpieczaj* nas przed 
dzaalamem pramiemowania swietlnego przy wyjjuchu bomby 
L t r°r ej ‘. U ' bra ?^® rube > J ak - r6wni ez ciensze, lecz koloru bia- 
g , .. wise odibijajqcego promienie, zaibezpieczaia osloniete 
° ite nfe 

^„^ rania w f 1 ' niane mozna uodpornic przeciw zapaleniu sis nasy- 
wodnym £oztw0f rem kwasu bornego i boraksu. W wy- 
padkach qparzenda ciala powstalych wskutek promieniowania 
ciepMego porzy .w^huohu atomowym sposoby udzielania pierwszei 
pornocy bpd3 laxae same, jak przy wszelkich inmych oparzeniach. 



ROZDZIAt V 

SRODKI TRUJACE U2YWANE W CZASIE DZIALAN 
WOJENNYCH 

W historii dzialam wojennych znamy jest szereg pr6b zastoso- 
wania srodkow chemiczmyc'h w eelu razenia wroga. Juz iudy 
starozytne poslugjwaly sip dymem, gazami oraz sztuczng mgla, 
uwazaj^c je za srodki najostrzejsze i najpewniejsze przy zwal- 
czaniu wroga. Pierwsze ciala cherniczne, ktore dawaly gazy i dy- 
my trujgce, to arszenik i siarka, Ponadto dyrny otrzymywano 
rdwniez przez spalanie rozmaityoh substancji, jak tluszcze 
zwierzpce, zywica, smola itp. Zrodla historyczme podaj3, ze 
w wojnie atensko-spartanskiej uzywane byly dymy gryz^ce. 
Grecy i Rzymianie uwazali stosowanie tych srodkdw w walce 
za p0mijzai3.ce i niegodne prawdziwego zolnierza, ale sami je 
stosowali. W pewnym rekopisie niemieckim z XV w. znajduje sip 
opis kuil dymnych, ktore spalajgc sip zatruwaly powietrze. Kule 
te byly prawdopodobnie wypelnione arszend'kiem. 

Podczas wojen napoleonskich byly w uzyciu pociski zawiera- 
jqce zwiqzki arsenowe. Pociskdw tego rodzaju uzyto rbwniez 
w czasie oblpzenia Sewastopola (1854 r.) powodujgc wide wy- 
padkow smiertelnyeh. 

W XIX w. znane S3 juz zwi3zki cherniczne, ktore wywoluj3 
Izawienie i kidianie. W tym czasie prowadzi sis w osrodkach 
maukowych badania nad mozliwodcig zastosowania pewnych 
totksycznych srodkdw chemiczmych do walki. 

W roku 1899 zawarto w Hadze uklad o niestosowaniu ^rodkdw 
truj3cych podczas wojny. Uklad ten potwierdzony zostal rdwniez 
po raz drugi na konferencji w Hadze w r. 1907 i podpisany zostal 
przez wszystkie pahstwa z wyj3tkiem USA. 

Wojna chemiczma datuje sip od pierwszego napadu dhemiczne- 
go, ktory zostal dokonany przez wojska niemieckie przeciwko 
oddzialom framcuskim w dniu 22 kwietmia 1915 roku. Do napadu 
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w tym samym roku «**» cwJSkS 
^"S^~V“ C ^y W?glem aktyWOW “ ym W P^Malcf; 

Wlipcu 1917 Niamey zastosowali we Francji nad rzeka Ydfps 
~ siarezek 

iperytem. Uzycie rperytu jako oieezy parzacei sk6re sxJ- 

“ ych “ 

Pod koniec pierwszej- wojny swiatowej wynalezionv zostat 
mwy trwaly irodek truj^y, ktiry »azS 

Slw'S ° S 'T Va - 1 f g ° jednak W P ierwsze ] wojnie swiatowej, po-' 
mewaz nastapilo zawieszenie broni. . 

Siraty poniesione W ludziach przez Stany Ziednoczone Arne 

rTku 273 «£ do w «“y w kwietniu 1l917 

S’ wynosily 273 000 osob, z czego 73 000 bylo zatrutveh 

— sr&r “ «-« ^ “ 

-is affir^ra-sair is:: 

S J ^rr doW ' 0d fV €gO byJ ° zastos °wanie srodkow truja- 
cyck przez faszyzm wloski podezas zaborezej wojny przeciwko 
Ab^ym, w roku 1936 Wi^j rf* Jedn. taLia^gX^^ 
strat w armu abisynskiej i wsrod ludnosci cywilnfi spLodo- 
wana byla zastosowaniem przez Wiochow aradkdw chemicz- 
nych. Rowniez podezas wojny domowej w Hiszpanii w r 1936 

TOuSiJ^ 9 ^ j, ’ CyCh - Srodki * ** na 

k.w 

skal« prace nad ich udoskonaleniem. Swiadczg d tym fakty uzy- 
^ i ’TP erialist6w w Korei PoJnocnei 
Vych^dWw W2mianil W PraSie codziemei 


OGOLNE WIADOMOSCI O SRODKACH TRUJACYCH 

Srodkami trujacymi nazywamy takie zwiazki chemiczne, ktore 
claja si§ zastosowac w dzialaniach wojennych do masowego nisz- 
czenia i obezwladnienia zywej sily, do skazania obiektow, terenu, 
zywmosci, wody, wreszeie do dezorganizaeji pracy w zakladach 
przemyslowych, uslugowych itp. 

Srodek trujacy wyst^puje: . 

— w stanie gazowym iub pary (w postaci czgsteczek), 
w stanie cieklym (w postaci kropel), 

— w stanie stalym (w postaci zawiesin w powietrzu, rngly lub 

dymu). ^ J 

Mgla jest to zawiesina drobnych czqsteczek cieczy w powietrzu 
natomiast dym jest zawiesinq drobnych czqsteczek ciala staleao 
w powietrzu. "" 

Bez wzgi^du na to, czy srodki trujace wyst<?puja w postaci 
pary, cieczy lub ciala stalego, roznia sie %ne zawsze od innych 
tym, ze posiadaja raz^ce dzialanie na organizmy zywe (to zn OC , v 
dzialajq toksyeznie). ' 

Porazenie srodkami trujqcymi maze nast^pic przez wchloni^cie 
do organizmu zatrutego powietrza, przez bezposrednie zetkni^cie 
si-e z przedmiotami skazonjyni cieklym srodki em truj^cym lub 
prrzez spozyeie skazonych produktdw. 

- chcem y zroznmied charakterystyezne cechy dzialania 

srodkow trujacych, to parnwnajmy je z dzialaniem broni palnej. 
Wiemy o tym, ze skutki dzialania pociskdw, odlamkdw bomb lub 
granatow S4 natyehmiastowe w momencie uderzenia w cel Dal- 
sze ich dzialanie jest piemozliwe, poniewaz odlamki, ktdre juz 
spadly na ziemi^, staja sk? zupelnie nieszkodliwe. Natomiast 
srodki trujgce nie traea zaraz swoich wlasnosci toksycznych, 
mosq one przebywac w terenie od kilkunastu minut do kilku 
godzm, a n^wet do kilku tygodni — w zaleznosci od srodka Iru- 
l^cego, od warunkdw meteorologicznych. pory roku, terenu itp. 

Na przyklad srodek trujgcy w lecie, przy pogodzie pochmur- 
ne.i lub slaibym wietrze dziala skuteeznie do trzech dm; w terenie 
mokrym, malo przewiewnym ? do 6 dni; w porze wiosennej i je- 
siennej do 15 dni, w zimie — do 6 tygodni, a w lejach od bomb 
srodek trui^cy moze przetryrac do 30 dni. Inna charakterystyezna 
cecha srodkow trujacych jest ich zdolnosc wypelnienia calej prze- 
strzeni, na ktdrej dzialaia. Podezas gdy nawet plytki r6w daje 
pewne schronienie iprzed odlamkami bomb, a budynki i k^py 
drzew moga oslonic grupe ludzi, to srodek trujacy przenikajac 
atmosfera dociera wsz^dzie i zgdne przeszkody terenowe nie sa 
w stanie powstrzymac jego razaoego dzialania. 
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CZYNNIKI WPLYWAJACE NA POWSTANIE SKAZENIA 
SRODKAMI trujacymi 

^^' a;iW ^ r - iej ?T h ^ czyn f ik6w wplywajacych na powstanie 
skazenia naiezy lotnosc srodkow trujacych, gdyz od tego zalezy 
ich czas trwania i dzialania w terenie. 

Temperatura wrzenia srodkow trujgcych pozwaQa nam sadzic 
odrwaioscj. tyc'h srodkow, to znaczy, czy srodek trujacy bedzie 
dlugo utrzymywal si? w terenie, czy tez nie. y 

G^stosc pary srodkow trujgcych w porownaniu z powietrzem 
wskazuje,. jak b?dzie zachowywal si? ten srodek po rozproszeniu 
w powietrzu. Mianowicie srodki trujace lzejsze od powietrza 
unosza si? do gory i tam rozpraszaja si?. Natomiast pary srodkow 
trujacych ci?zsze od powietrza koncentruja si? nad- powierzchnia 
ziemi i wytwarzaja odpdwiednie st?zenie. 

Na zachowanie si? srodkow trujacych w terenie maja idwniez 
wplyw warunki atmosferyczne (temperatura, wiatr, deszcz) i wa- 
runki terenowe. 

M T ^ pe!r ^ tUj ^ a . na stan skupienia srodkow . trujacych. 

JNiektore srodki trujace w normalnych warunkach moga znaido- 
wac si? w roznych stanach skupienia. Np. fosgen wrze przy 
~ro C, ponizej tej temperatuiry jest plynem, a powyzej — para. 

. Temperatura ma rdwniez wplyw na parowanie, np. parowanie 
iperytu przy temperaturze -f-30°C jest o 20 razy wi?ksze niz przy 
temperaturze 0°C. Okres skazenia terenu przy niskich tempera- 
turach jest znacznie dluzszy. 

Wiatr wpiywa decydujaco na wytwarzanie st?zenia srodkow 
trujacych w atmosferze. Na przyklad zwi?kszenie szybkosci wia- 
tru z^2 m/sek. na 4 m/sek. powoduje, ze w ciagu tego samego czasu 
nad zrodlem srodka trujacego przesunie si? dwa razy wi?cej po- 
wietrza, a zatem st?zenie srodka trujacego obnizy si? dwukrot- 
me. 

Deszcz rdwniez obniza st?zenie srodkow trujacych..* 

Warunki terenowe (uksztaltowanie terenu, jakosc gleby, stan 
zadrzewienia) wplywaja na zachowanie si? srodkow trujacych. 

Nierownosci terenowe, podworka miejskie, g?ste zabudowania, 
slepe uliczki itp. sprzyjaja gromadzeniu si? srodkow trujacych, 
a tym samym zwi?kszaja skutecznosc ich dzialania. W takich 
warunkach szczegdlnego znaczenia nahiera ibudowa szczelnych 
schronow. Poza wymienionymi czynnikami najwi?kszy wplyw 
na stopieh skazenia wywiera stezenie srodka trujacego w po- 
wietrziu. ' ™ 

Stqzeniem Srodka irujqcego w powieitzu nazywamy Hose 
srodka trujqcego znajdujqcego si? w jednostce objqtosci powietrza. 


Wyraza si? to w miligramach na litr (mg/1) lub w gra-mach na 
metr szescienny (g/m 3 ). Na przyklad stezenie 0,30 mg/1 (0,30 g/m 3 ) 
oznaesa, ze w litrze obloku znajduje si? 0,30 mg, a w metrze sze- 
sciennym 0,30 g srodka trujacego. 

Rozrozniamy <trzy zasadnicze st?zenia : 

— st?zenie drazniace, ktore nie wywoluje szkodliwyeh na- 
st?pstw dla organizmu, 

— st?zenie ratace, ktore powoduje mniej luh wi?cej ci?zkie, 
lecz nie smiertelne zatrucie organizmu; 

— stezenie smiertelne, ktore powoduje smlerc lub silne scho- 
rzenie organizmu. 

PODZIAL SRODKOW TRUJACYCH * 

Z punktu widzenia taktyeznego srodki trujace dziehmy na: 

— -tnyale srodki trujace (TST), i 

— ndetrwale srodki trujace (NST).. 

Trwale Srodki trujace sa to zwiazki chemiczne, ktore dzi?ki 
powblnemu parowaniu moga przez dituzszy czas (od' Mlku godzin 
do kilku dni) utrzymy wac si? w danym terenie na roznych przed- 
md'otach. zachowujac swoje wlasnosci skazania. Do trwalych srod- 
kow trujacych zaliczamy mi?dzy innymi iperyt, luizyt i tabun, 

Nietrwale drodk'i trujace sa to zwiazki chemiczne, ktbre dzi?ki 
szyibki'emu parowaniu posiadaja wlasnosci skazania w terenie 
przez kilka lub kilkadziesiat minut. 

Do nietrwal^h srodkow trujacych zaliczamy fosgen, dwufos- 
gen, chloropikryn?, kwas prusld ltd. 

Z punktu widzenia toksyeznego (tj. dzialanie na organizmy 
zywe) srodki trujace dzielimy na cztery zasadnicze grupy: 

1. Srodki trujace o dzialaniu parzAcym (iperyt, luizyt). 

2. Srodki trujace o dzialaniu duszacym (chlor, fosgen, dwufos- 
gen, chloropikry na) . 

3. Srodki trujace o dzialaniu ogolnotrujacym (kwas proski. 
tlenek w?gla). 

4. Srodki trujace o dzialaniu driznigeym (chlocoacetofenon, 
dwufenychloroascynd, adamsyt). 

W sklad wszystkich Srodkow trujacych wchodza przewaznie 
pierwiastki: w?giel, wodor i tlen. Oprdcz tego kazdy Irodek tru- 
jacy posiada chociazby jeden z nast?puiacych pierwiastkbw: 
dhlor, brom, siark?, azot lub arsen. 
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ZASADNICZE SRODKI TRUJ^CE I ICH CHARAKTERYSTYKA 


Iperyt nalezy do. trwalych srbdkbw trujacych. Byl on pierw- 
szym_ srodkiem parzacym wprowadzonym do walki przez woiska 
mermeckie w r. 1917. J 

Wtenosci fizyczm. Iperyt tedintany jest to oleista ciecz cie- 
-mnoDruna^nej barwy, o temperaturze wrzenia +219° C o cha- 
rakterystycznym zapachu ezosnku, musztardy. Krzepnie Yw za- 
.eznosci od czynnosci) w temperaturze +5 - +10° C wydzielajac 
lcrysztaly. W powietrzu iperyt paruje bardzo powoli. Jako ciecz 
jest bardzo ptynny a latwo rozlewa sis po przedmiotach nim ska- 
zonych. Iperyt latwo wsi^ka w glebs, skors, drzewo malowane 
i me malowane tkanms oraz we wszystkie porowate materialy 
} z W1 + elkini - fudem moze bye z nich usunisty. Ciekawa wlasnoscia 
iperytu jest jego zdolnosc wnikania w gun*?, lakiery oraz pokosty. 
■Materialy te psezmeja, a iperyt zachowuje w nich swe wlas- 

uf ? arzi|ce 1 na okres znaeznie dluzszy niz na gladkich powierz- 
chnlach metali lub tkanin. 

. W wodzie srodek ten jest nierozpuszezalny, natomiast dobrze 
si^ rozpuszcza w alkoholu, dwuchloroetanie, benzynie. nafeie 
w tluszczach, olejaeh roslinnych i mineralnych. 

Wlasnosci chemiczne. Pod wplywem wody iperyt zwolna . hy- 
dros zuje, trad wlasnosci parz^ee. Czas trwania hydrolizy wzra- 
' sta, jesli w wodzie znajda sis takze krople iperytu nie rozpusz- 
Czonego. Zjawisko to tlumaczymy bardzo mala rozpuszczalnoscia 
iperytu w wodzie oraz nadzwyczaj powolnym przebiegiem pro- 
cesu rozpuszezania. Nie. rozpuszezony iperyt zachowuje swoja 
trwalosc pod woda przez okres okolo 2 miesiecy. # Szybki rozklad 
iperytu w wodzie nastspuje wskutek gotowania wody przez kilka 
godzin. 

Przy wysdkiej temperaturze iperyt spala sis tracqe wszystkie 
swoje wlasnosci toksyezne. Najszybciej dzialaja na iperyt utlenia- 
cze, jak wapno chlorowane, podchloryn wapniowy i inne. Reakcja 
iperytu z tyrni substanejami rozwija sis dotsc szybko. 

Wlasnosci toksyezne. Iperyt wywiera na organizm ludzki dzia- 
lanie parzaeo-trujace. W postaci pary lub kropli cieczy poraza 
oezy. Oddychanie para lub mgla iperytu powoduje porazenia 
drdg oddechowych i pluc. ICazde spozyeie skazonej przez iperyt 
wody lub zywnosci powoduje ciszkie porazenia drog pokarmo- 
wych i zoladka. 

Iperyt jest' trucizna o dzialaniu miejscowym. Dzialanie to pole- 
ga na powstawaniu oparzen skory i sluzowek. Iperyt wessany do 
krwi' zatruwa caly organizm. Wystspuja wowczas seborzenia 



ibystemu nsrwowego,.naczyn krwi^nosnych, serca i innych orga- 
now. Charakterystyczna cecha zatrucia iperytem jest tzw. okres 
utajenia pierwszych objawow, tzn., ze poczatkowo n‘ie odczuwa 
si^ zadnych oznak zatrucia. Okres utajenia przeciaga sis zazwy- 
czaj 4—12 godzin. Im wisksza jest dawks, tym szybeiej wysts- 
puja objawy zatrucia. Niekiedy okres utajenia wynosi zaledwie 

2 godziny. Przy zastosowaniu dawek slabych lub przy bardzo 
krotkiej stycznosci skory z iperytem okres utajania przedluza sis 
czasem do 36 godzin. - 

W Izejszych wypadkach oparzen oznaki uszkodzenia skory Obja- 
. wiaja sis w uezuciu pieczenia i swsdzenia, a po uplywie okresu 
utajenia na skorze wystspuje zywoczerwony rumien z.nieznacz- 
nym obrzekiem. . 

Rumienie spowodowane dzialaniem pary iperytu sa zazwyczaj 
umiejscowione na czssciach ciala odslonistych (twarz, szyja, 
dloniej. 

Dnugi okres zatrucia iperytem cechuje wystspowanie psc’herzy 
po uplywie 16 — 30 godzin. Wieikosc pscherzy jest ' rozrnaita. 
Powstaja one na miejseu rumieni i czssto zlewaja sis- PsCherze 
te sa wypelnione przezroczysta ciecza, ktora stopniowo staje sis 
mstna i lepka. W ciagu 4— 6 dni od poczatku dzialania iperytu 
pScherze wyipelnione ciecza pskaja, odkrywajac ropiejace owrzo- 
cizenia powtstale na ich dnie. Jest to trzcci okres zatrucia ipery- 
. tern. 

Gojenie sis owrzodzonych ran zalezy od tego, czy nie dostana sis 
do rany drobnoustroje chorobotwdrcze. Jezeli rana utrzymana 
jest w idealnej czystosci, to pod strupem rany wytwarza sis po 

3 tygodniach nowy naskorek. W wypadku przedostania sis do rany 
drpbnoustrojow diorobotwdrezyeh okres gojemia przedliuza sis do 
2 xniesiscy. 

Najmniejsza dawka iper^'tu, ktora powoduje rumien, wynosi 
10, pi mg na 1 cm 2 skory, a dawka 0,15 — 0,20 mg na 1 cm 2 powo- 
|duje pojawienie sis pscherzy. 

I Przy oddychaniu para lub mgla iperytu pierwsze oznaki ska— 
f'enia pojawiaja sis po uplywie 4 — 6 godzin w postaci pieczenia 
|gardla, silnego kaszlu, wydzielania sis cieczy z nosa, chrypki, 
papalenia oskrzeli itp. Uszkodzenie organow oddechowych moze 
ppowodowad smierc. 

| Smiei’telne stszenie iperytu dla czlowieka wynosi 0,1— 0,2 mg 
jna 1 1 powietrza przy dzialaniu przez .15—30 minut. Najwrazliw- 
izym narzadem na dzialanie pary iperytu sa oezy. W lekkich przy- 
padkach oznaki choroibowe wystspuja po uplywie '2 — 4 godzin. 
Odczuwa sis wtedy palenie w oczach, Izawienie i swiatiowstrst, 
^ spojdwki zaczerwieniaja sis. Objawy te wystspuja po kilku 
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dnkch nie powodujac zadnych nast?pstw. W ci?zkieh wypadkach 
wywolanych zwykle na skutek dzialania plynnego iperytu obi a w- 
wyst?puja znacznie szyibciej i w ostrzejszej formie, co moze spo- 
wodowac nawet utrat? wzroku. ' 

. Jssli iperyt przedostanie si? do przewodu pokarmowego i zo- 
iadka przez spozycie zatrutej wody lub jedzenia, to oznaki zatru- 
cia wyst?puja po uplywie 30—60 minut. Wyrazaja si? one 
w ostryeh bolaeh zoladka, w mdlosciach, wymiotach i krwawych 
biegunkach, Zatrucie przewodow zoigdko.wych cz?sto konczv sie' 
smiercig. 

Pierwsza pomoc: 

^ Poszkodowanemu nalozyc mask? przeciwgazowa i wypro- 
wadzic go z rejonu porazenia. 

Odikryte cz?sci ciala, a nast?pnie cz?sci osloni?te odziez^ 
nalezy niezwlocznie odkazic za pomoc a indywidualnego pa- 
kietu iprzeciwchemicznego (IPP) lub tampondw zmoczonych 
rozpuszczalnikiem (nafta, benzyna) i to nie pozniej niz'' 
10 — 15 minut po skazeniu. Po uplywie tego czas-u iperyt 
przeniknia do gl?bszych warstw komorek i odkazenie b?- 
dzie malo skuteczne. 

Przy odkazaniu skory za pomoca indywidualnego pakietu prze- 
ciwchemicznego nalezy: 

■ wlac z flakonu txoch? odkazalnika na r?ce i przetrzec je 
tak, jak si? to robi przy zwyklym myciu; 

* sporzadzic z serwetki z gazy dwa, trzy malenikie tampony; 
zwilzyc jeden tampon odkazalnikiem z butelki, wycisn^c 
z niego lekko nadmiar plynu i przetirzec skazone miejsce 
skory, nastgpriie przewrbcic tampon na druga stron? i prze- 
cierac skazone miejsce w eiagu 1,5 — 2 minut; 

~ wzigc drugi. tampon, powtdrnie zwilzyc go odkazalnikiem; 
z butelki i w dalszym ciagu przecierac skazone miejsce skory; 
w przeciagu 1 — 2 minut (przy odkazaniu twarzy nalezy 
uwazac, ze odkazalnik nie trafil do oczu); 

1 przy odkazaniu ubrania za pomoca IPP, nalezy zwilzyc od-; 
kazalnikiern skazone miejsce W takim stopniu, by plyn prze- 
siakl do skbiy, a nast?pnie prz'ecierac w roznych kierunkach 
gazowym woreczkiem nie zdejmujac go z flakonu; 

— osoba, ktora nie posiada indywidualnego pakietu przeciw- 
chemicznego, w razie skazenia skory plynnym ipery terns 
usuwa go ostroznie czystym materialem (tamponem) uprzed- 
nio zwilzonym w nafcie lub tez sucha bibula alibo lignin^. 

Kirople t.rwalego srodka trujacego nalezy zdejmowac bardzo. 
ostroznie, tak aiby nie rozmazy wac go na otaczajacej skdrze. Po 
dokladnym usuni?eiu kropli nalezy wziac czysty tampon zwilzony 
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; nafta i delikatnie wytrzec miejsca skazone przeciagajac tylko raz, 

; po czym odlozyc tampon w bezpieczne miejsce. Nast?pnie wziac 
czysty tampon i miejsce skazone wycierac przez 10 — 15 minut 
zmieniajac cz?sto tampon. W wypadku gdy na skor? podzialala 
; para tub mgla trwalego srodka trujacego, miejsca te nalezy tylko 
wytrzec tamponem zwilzonym w nafcie, a nast?pnie myc ciepla 
woda- 

W razie trafienia iperytu na oczy lub blony sluzowe nosa na- 
lezy niezwlocznie przemyc oczy (nos) 2% roztworem sody albo 
czysta woda. 

W wypadku przedostania si? iperytu do przewodow pokarmo- 
wych nalezy skazonego skierowac do zakladu medyczno-sanitar- 
nego. 

Ochrona. Ochron? drog oddechowych i oczu od pary i mgly 
iperytu zapewnia nam maska przeciwgazowa, natorniast ochron? 
diala — • zastosowanie specjalnej odziezy ochronnej lub wykorzy- 
stanie podr?cznych srodkow ochrony (worki, grube papiery itp. 
srodki, ktore chronia tylko w ciagu ograniczonego czasu). 

Luizyt 

Luizyt nalezy do tiwalych srodkow trujacych o dzialaniu parzg- 
cym. W walce chemicznej jeszcze nie byl siosowany, ale ze wzgl?- 
du na swoje wlasnosci taktyczne zasluguje na dokladne omo- 
wienie. 

Wlasnosci fizyczne. Luizyt jest to ciecz oleista o barwie fciem- " 
; nobrunatnej. Ma on zapach kwiatu pelargonii i jest wyczuwalny 
nawet w minimalnych st?zeniach. 

Przy ocbladzaniu luizyt nie krzcpnie, natorniast w temperatu- 
rze 15 — 20° C zag?sz:cza si?. Temperatura wrzenia 190° C. Jezeli 
porownamy temperatur? wrzenia iuizytu i iperytu, to mozna 
wnioskowac, ze luizyt jest bardziej lotny i mniej trwaly od ipe- 
rytu. Natorniast dzi?ki wi?kszej lotnosci luizyt jest zdolny wy- 
tworzyc st?zenie nad terenem nawet w porze zimowej. 

Luizyt rozpuszcza si? dobrze w organicznych rozpuszczalni- 
kach: benzynie, nafcie, benzenie, alkoholu etylowym i in. Row- 
riez doibrze rozpuszcza sie on w srodkaeh trujacych, jak iperyt. 
fosgen lub chloropikryna. Dzi?ki temu mozna go stosowac w mie- 
szaninie z innymi srodkami trujacymi. Woda skazona cieklym 
luizytem nie nadaje si? do uzycia. 

Wlasnosci chemiczne. Pod wzgl?dem wlasnosci chemicznych 
luizyt jest zwiazkiem mniej trwalym od iperytu. W wodzie hydro- 
lizuje szybciej niz iperyt. W u'yniku hydrolizy tworzy si? zwia- 
zek o dzialaniu parzacym. Przez dlugotrwale gotowanie mozna 

59 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 


j wiasnosct toksyczne. Tabun posiada dcialanie drgawkowo-pa- 
ralityczne. Zatrucie nastspuje szybko. : bez okrcsu utajenia. Przy 
Jekkim zatruciu wystspuje oslabienie wzroku, bole glowy w oko- 
licy czola, trudnosc w oddychaniu. Przy silnym zatruciu poja- 
wiaj 4 sis od razu trudnosci w oddychaniu, niepokoj, dreszcze, 
drgawki niektorych missni oraz wymioty. Drgawki obejmujej 
pozniej cale cialo i trwaja do 2 — 3 godzin, Srnierc nastspuje wsku- 
. tek paralizu serca. Przy oparzeniu skory ciecz^ tabunu zostaje on 
vvessany przez krew i wywoluje ogolne zatrucie organizmu. 

'Pierwsza pomoc. Poszkodowanemu nalezy nalozyc 
’ mask$ przeciwgazowa wyniesc go z atmosfery skazonej i spowo- 
r riowac udzielenie pomocy lekarskiej. W przypadku skazenia skory 
tabun cm nalezy wykonac czynnosci podane'przy omawianiu dzia- 
lania iperytu, przy czym jako odkazalnika stosuje sis wodny roz- 
twor amoniaku. 

O c h r o a a. Maska przeciwgazowa ochrania przed dzialaniem 
par tabunu, a odziez cchronna chroni przed dzialaniem cieklego 
tabunu. 

Chlor 


zmszczyc parzgce wlasnosci wody skazonej luizytem. Woda taka 
jednak nie nadaje sis do picia, poniewaz zawiera truiace, nie- 
lotne zwigzki arsemu. 

Silne srodki utleniaj^ce, jak kwas azotowy, nadmanganian do- 1 
tasu, wapno chlorowane, podchloryn wapniowy i insne reaguia \ 
silme w zetknisciu z luizytem. < 

Wlasnosci toksyczne. Pod wzglsdem wlasnosci toksycznych 
imzytjest podobny do iperytu, nie posiada jednak okresu utaje- * 
ma. Dlatego tez plynny Juizyt przy zetknisciu sis ze skorq dziala I 
natychmiast, wywolujgc pieczenie i bol. Jednoczesnie pojawiaja 
sis pierwsze oznaki skazenia: zaczerwienienia i obrzski skory n 
a po kilkunastu minutach wystspuje pscherze. Martwica skory {c 
taa tendencjs do rozszerzania sis i zajmowania powierzchni wisk-F 
szej od powierzchn'i pierwotnego skazenia. Gojenie ran spowodo-P 1 
wanych luizytem przebiega znacznie szybciej niz po skazeniiA 
iperytem. 

. ■^° za tcuciach parg luizytu wystspujq. natychmiast oznaki ska- f 
zenia oczu i drog oddechowych, pieczenie oczu i nosa, Izotok, za- 
czarwienienie blon sluzowych oczu, wydzielanie sis cieczy z nosaf 
oraz podraznienie gardla. Po uplywie. 2—3 godzin nastspujel 
obrzsk pluc i ogolne zatrucie organizmu. Wyzdrowienie nastspujel Ch lor i est to nietrwaly srodek truj^cy o dzialaniu duszgcym. 
po uplywie 4 — 6 tygodni. |Chlor jest pierwszym srodkiem trujacym zastosowanym przez 

Pierwsza pomoc. Tak jak przy zaU-uciach iperytem.PS c6w . w ™ ku t 915 ' . 

Ochrona. Taka sama iak przed tnarvtam L t Wte ? scl ohemczne t fvzyczne. Chlor jest w normalnej tempe- 

Tctuurze i pod zwyklym cismemem gazem o barwie zoltozielonej 
joraz ostrym, duszgcym zapachu. Jest prawie 2,5 raza ciszszy od 
jjpowietrza. Chlor dziala ujemnie na metal powoduj^c rdzewienie. 
Tabun jest to trwaly srodek trujqcy. Nalezy on do erun- srod chl ? r dziala niszczgco: odbarwia je i czyni material 

kow tnmcych o dzialaniu oool n IL tv tI, I - g ™ Pj srod -pzlazlym, przezartym. Przedmioty skorzane i -gumowe stajg sis 

Srodkieml^c^nfoS^aUgo N ^’roku mo n ° W5 ’ m te, h<! ' C . hlOT , t° brZe Za Si? W Wodzie ' 

Wlasnosci fiZm* • T T l . f w ^nosci toksyczne. Dzialanie chloru objawia sis silnym Iza- 

barwna urawie nozhn ^ miCznie cz y Si y ^ bun J est oieczg bez- vnemem i ibolem oczu, gwaltownymi i bolesnymi napadami du- 
4- 070 r - pozbawiong zapachu. Temperatura wrzenia«z^cego kaszlu oraz silnymi bolami w okolicy mostka. Nastspnie 

+ ® ’ T^T U ™ ZarZ8ma ~ 40 U - ^ozwija sis obrzsk pluc z dusznoscig i sinic^ Wvczuwalne st?ze- 

Jr’rodukt techmczny znany pod nazwq tabun jest cieczg koloru nie chloru wynosi 0,003 mg/1 powietrza. Stszenie 0,04 mg/1 wy- 
brunatnoczerwonego o slabym zapachu gorzkich migdalow. woluje podraznienie gornych drog oddechowych, a stszenie 
Tabun dobrze rozpuszcza sis w acetonie, benzolu i w alkoho- 2 ~ 3 powoduje srnierc po 30 minutach dzialania. 
lach, natomiast w nafcie i wodzie rozpuszcza sis bardzo trudno c h r o n a. Maska przeciwgazowa chroni przed dzialaniem 

Wlasnosci chemiczne. Pod dzialaniem wody i wilgotnego po- ; ' U prz€z dluzSzy Czas ‘ 

Wietrza tabun powoli hydrohzuje z wydzielaniem cyjanowodoru. Foseen 

Tod wplyw^em lugow hydroliza przebiega szybciej, przy czym g 

powstajq produkty calkowitego rozkladu tabunu. Niektore z po- Fosgen nalezy do nietrwalych srodkow truj^cych o dzialaniu 
ws alych produktdw, choc sg nielotne, mog^ posiadac wlasnosci duszgcym, Jako srodek trujgcy uzywany byl w pierwszej wojnie 
truj^ce, np. sole kwasu. cyjanowodoru. Iwiatowej. 
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Taka sama jak przed iperytem. 

Tabun 
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zniszczyc parzqce wlasnosci wody skazonej luizytem. Woda taka 
jednak me nadaje sic do picia, poniewaz zawiera trujgce, nie* 
lotne zwigzki arsenu. 

Silne srodki utileniajgce, jak kwas azotowy, nadmanganian po- 
tasu, wapno chlorowane, podchloryn wapniowy i inne reagujq 
silnie w zetknicciu z luizytem. 

Wlasnosci toksyczne. Pod wzglcdem wlasnosci toksycznych 
luizyt jest podobny do iperytu, nie posiada jednak okresu utaje- 
nia. Dlatego tez plynny luizyt przy zetknicciu sic ze skorg dziala 
natychmiast, wy woluj £j.c pieczenie i bol. Jednoczesnie pojawiajq 
sic pierwsze oznaki skazenia: zaczerwienienia i obrzcki skory. 
a po kilkunastu minutach wystepujg pecherze. Martwica skory 
ma.tendencjc do rozszerzania sic i zajmowania powierzchni wick- 
szej od powierzchni pierwotnego skazenia. Gojenie ran spowodo- 
wanych luizytem przebiega znacznie szybciej niz po skazeniu 
iperytem. 

Po zatruciach parg luizytu wystcpuja, natychmiast oznaki ska- 
izenia oczu i drog oddechowych, pieczenie oczu i nosa, Izotok, za- 
czerwienienie blon sluzowych oczu, wydzielanie sic cieczy z nosa 
oraz podraznienie gardla. Po uplywie. 2 — 3 godzin nastcpuje 
obrzck plu.c i ogolne zatrucie organizmu. Wyzdrowienie nastcpuje 
po uplywie 4—6 tygodni. 

P i e r w s z a p o m o c. Tak jak przy zatruciach iperytem. 

O e h r o n a. Taka sama jak przed iperytem. 

Tabun 

Tabun jest to trwaly srodek truj^cy. Nalezy on do grupy srod- 
kow trujacych o dzialaniu ogolnotrujacym. Tabun jest nowym 
Srodkiem trujacym: otrzymali go Niemcy w roku 1940. 

Wlasnosci fizyczne. Chemicznie czysty tabun jest cieczg bez- 
barwna, prawie pozbawiong zapachu. Tempera tura wrzenia 
+ 97° C, temperatura zarzenia — 40° C. 

Produkt techn'iczny znany pod nazwg tabun jest cieczq koloru 
brunatnoczerwonego o slabym zapachu gorzkich migdalow. 

Tabun dobrze rozpuszcza sic w acetonie, benzolu i w alkoho- 
lach, natomiast w nafcie i wodzie rozpuszcza sic bardzo trudno. 

Wlasnosci chemiczne. Pod dzialaniem wody i wilgotnego po- 
wietrza tabun powoli hydrolizuje z wydzielaniem cyjanowodoru. 
Pod wplywem lugdw hydroliza przebiega szybciej, przy czym 
powstajg. produkty calkowitego rozkladu tabunu. Niektore z po- 
wstalych produktdw, choc sq nielotne, moga posiadac wlasnosci 
truj^ce, np. sole kwasu cyjanowodoru. 
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! Wlasnosci toksyczne. Tabun posiada dzialanie drgawkowo-pa- 
ralityczne. Zatrucie nastcpuje szybko. bcz okresu utajenia. Przy 
lekkim zatruciu wystepuje oslabienie wzroku, bole glowy w oko- 
licv czola, trudnosc w oddychaniu. Przy silnym zatruciu poja- 
wiaj^ sic od razu trudnosci w oddychaniu, niepokoj, dreszcze, 
'drgawki niaktdrych miesni oraz wymioty. Drgawki obejmujc} 
pozniej cale cialo i trwaji* do 2 — 3 godzin. S mi ere nastcpuje wsku- 
tek paralizu seica. Przy oparzeniu skory cieczy tabunu zostaje on 
wessany przez krew i wywoluje ogolne zatrucie organizmu. 

P i e r w s z a p o m o c. Poszkodowanemu nalezy nalozyc 
rnaskc przeciwgazowa, wyniesc go z atmosfery skazonej i spowo- 
dowac udzielenie pomocy lekarskiej. W przypadku skazenia skory 
taibunem nalezy wykonac czynnosci podane przy omawianiu dzia- 
llania iperytu, przy czym jako odkazalnika stosuje sic wodny roz- 
|twor amoniaku. 

1 O c h r o n a. Maska przeciwgazowa ochrania przed dzialaniem 

■ par tabunu, a odziez ochronna chroni przed dziaianiem cieklego 
• tabunu. 

Chlor 

i Chlor jest to nietrwaly srodek truj^cy o dzialaniu duszqcym. 

■ Chlor jest pierwszym srodkiem trujgcym zastosowanym przez 
Niemcow w roku 1915. 

'i Wlasnosci chemiczne i fizyczne. Chlor jest w normalnej tempe- 
raturze i pod zwyklym cisnieniem gazem o barwie zoltozielonej 
I oraz ostrym, duszgcym zapachu. Jest prawie 2,5 raza ciczszy od 
■powietrza. Chlor dziala ujemnie na metal powodujac rdzewienie. 
Na tkaniny chlor dziala niszczgco: odbarwia je i czyni material 
rozlazlym, przezartym. Pirzedmioty skorzane i .gumowe stajg sic 
kruche. Chlor dobrze rozpuszcza sic w wodzie. 

Wlasnosci toksyczne. Dzialanie chloru objawia sic silnym iza- 
fwieniem i 'bolem oczu, gwaitownymi i bolesnymi napadami du- 
szqcego kaszlu oraz silnymi bblami w okoiicy mostka. Nastcpnie 
rozwija sic obrzck pluc z dusznoscig i sinic^. Wyczuwalne steze- 
nie chloru wynosi 0,003 mg/1 powietrza. Stczenie 0,04 mg/1 wy- 
woluje podraznienie gornych drog oddechowych, a stczenie 
2 — 3 mg/1 powoduje smierc po 30 minutach dzialania. 

O c h r o n a. Maska przeciwgazowa chroni przed dzialaniem 
chloru przez dluzszy czas. 

Fosgea 

Fosgen nalezy do nietrwalych srodkow trujacych o dzialaniu 
duszgcym. Jako srodek trujqcy uzywany byl w pierwszej wojnie 
swiatowej. 
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Wlasnosci fizyczne i chemiczne. Fosgen w temperaturze poko- 
jowej jest gazem bezbarwnym, o zapachu pr z ypomi n a j gc y m zbut- ' 
wiale siano lub zgnile liscie. Pary fosgenu sg 3,5 raza ciczsze od j 
powietrza, dlatego tez utrzymujg sic przy powierzchni ziemi I 
i wolno ulatniajg sic* Temperatura wrzenia + 8,2° C. Przy ochlo- 
dzeniu pori’zej — 8°C lub spr^zeniu fosgen skrapla sit; w cieuz. 

Srodek ten slabo rozpuszcza sic w wodzie, natomiast dobrze 
w acetonie, benzenie, kwasie octowym, oleju parafinowym i ln- 
nych. Wskutek zetkniccia sic z parg lub wodg szybko ulega hy- 
droldzie i przeksztalca sic w substancjc nietrujgcg. Fosgen bardzo 
latwo reaguje w zetknicciu sic z lugiem sodowym, amoniakiem. 
z rozczynami sody itd. We wszystkich tych reakcjach koheowe 
produkty sg nieszkodliwe. 

Wlasnosci toksyczne. W Zasadzie fosgen jako srodek trujacy 

0 wlasciwoseiach duszgcych oddzialuje na drogi oddechowe 

1 w wickszpsci wypadkow powoduje obrzck pluc. . 

Fosgen ma niekiedy okres tzw. utajenia, lecz nie zawsze. Za- 
lezy to oid stczenia i ezasu wdychania. Czlowiek przebywajgcy 
w atmosferze zatrutej fosgenem wyczuwa przykrg won, palenie 
w gardle, ppbudzanie do kaszlu, mdlosci, ucisk w piersiach itp. 
objawy. Objawy te jednak szybko ustcpujg i nastaje okres zupel- 
nie dobrego samopoczucia osoby poszkodowanej. Po zatruciu sie 
u ludzi palgcych tyton wystcpuje w pierwszym okresie wstrct do 
zapachu dymu tytoniowego. Po kilku godzinach (3 — 12) pojawiajg 
sic pderwsze objawy zatrucia. Poszkodowany posiada w tym cza- \ 
sie przy&pieszony oddech, wydziela wicks z 4 ilosc plwociny, wy- 
stcpuje sinica, ogolne oslabienie, silne bicie serca, bole glowy. 
Temperatura ciala dochodzi do 40° C. 

Przy silnym zatruciu sinica przybiera kolor niebieskoszary . 
Rownoczesnie z powstaniem sinicy wykrztusza zatruty wicks z 3 
ilosc cieczy, ktora gromadzi sic w pccherzykach plucnych. Zjawi- 
sko to jest dowodem obrzcku pluc. Wypadki smiertelne zdarzajg 
sic w ciggu pierwszych trzech dni. Stczenie razgce. fosgenu wy- 
nosi 0,05 — 0,1 mg/1. Stczenie smiertelne fosgenu wynosi 2 — 3 mg/1 
w ciggu 2 — 3 minut. 

Pierwsza pomoc. Zatrutemu nalozyc maskc przeciw- 
gazowg (o ile jej nie posiada) lub zmienic jg, jezeli zostala uszko- 
dzona. Jak najszy.bciej usungc poszkodowanego ze strefy skazonej. 
Uciskajgce czcsci ubrania nalezy rozluznic. Wszelki wysilek fizycz- 
ny moze u zatrutych duszgcymi srodkaipi trujgcymi wywolac 
ciczkg dusznosc’i szybko rozwijajgcy sic obrzck pluc. Dlatego 
nalezy ich transportowac do zakladu leczniczego w pozycji lezgcej 
z zachowaniem jak najwickszych ostroznosci (unikac wstrzgsow 
poruszania sic, mowienia itp.). W zakladzie leczniczym zatrutemu 
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zdejmuje sic ubranie, ktore w zasadzie jest przesycone srodkiem 
trujgcym. Nastcpnie nalezy ulozyc go wygodnie w ten sposob, 
aby glowa i klatka piersiowa znajdowaly sic nieco wyzej niz resz- 
ta ciala; cieplo przykryc, oblozyc butelkami z gorgcg wodg lub 
innymi goiacymi przedtpiotami ; podac gorgce napoje oraz zapew- 
nic fizyczny i psychiczny spokoj. W cieple i spokoju organizm 
traci mniej energii, znmiejsza sic przy tym zuzycie tlenu, co jest 
niezmiernie wazne w warunkach niedotlenienia. 

W wypadku podraznienia spojowek oczu nalezy je przemyc 2% 
roztworem sody iub kwasu bornego. Bolesne podraznienie spojo- 
wek mozna lagodzic wkraplaniem 1 — 2 kropel 1% roztworu ko- 
kainy lub nowokainy. W celu zmniejszenia ,,glodu“ tlenowego 
podaje sic do oddychania tlen w ilosciach 5 — 10 1 na minute 
w ciggu 3 — 5 minut, po czym stosuje sic 10 — 15-minutowg przer- 
wc- Czas podawania tlenu uzalezniony jest od stanu zdrowia 
zatrutego. 

O c h r o n a Maska przeciwgazowa w zupelnosci chroni przed 
dzialaniem fosgenu, poniewaz dostaje sic on do organizmu przede 
wszystkim przez drogi oddechowe. 

Dwufosgen 

Dwufosgen nalezy do nietrwalych srodkow trujgcych 0 dziala- 
niu duszgcym. Uzyty zostal po raz pierwszy przez Niemcow 
w roku 1916. 

Wlasnosci fizyczne i chemiczne. Dwufosgen jest cieezg oleistg 
o barwie brgzowej i silnym zapachu przypominajgcym zapach 
fosgenu. Temperatura wrzenia + 128° C, temperatura krzepnic- 
cia — 57° C. Dwufosgen jest dwa razy ciezszy od fosgenu, a jego 
para prawie 7 razy ciczsza od powietrza. W powietrzu paruje bar- 
dzo powoli. W wodzie nie rozpuszcza sic, natomiast dobrze roz- 
puszcza sic w benzenie, w dwuchloroetanie i innych srodkach. 

Woda hydrolizuje dwufosgen powoli, przeksztalcajgc go w bez- 
wodnik kwasu wcglowego i kwas solny. Przy gotowandu woda 
hydrolizuje dwufosgen w ciggu kilku minut. 

Vglasnosci toksyczne. Dzialanie toksyczne dwufosgenu w zasa- 
dzie nie rdzni sic od dzialania toksyeznego fosgenu. 

Pierwsza po rmo c. Jak podano przy fosgenie. 

O c h r o n a. Maska przeciwgazowa w zupelnosci zabezpiecza 
przed parg i mglg dwufosgenu. 

Chloropikryna 

Ohloropikryna jest nietrwalym srodkiem trujgcym o dzialaniu 
duszgcym. Po raz pierwszy zostala uzyta w roku 1915 w miesza- 
mnie z dwufosgenem. 
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Wlasnosci jizyczne i chemiczne. Chloropikryna techniczna jest 
zielonoczbltawa ciecza o os ire j, przenikliwej woni. Temperatura 
wrzenia -f- 112° C. Temperatura krzepniccia — 69° C. 

Chloropikryna nie rozpuszcza sic prawie wcale w wodzie, na~ 
tomiast dobrze rozpuszcza sic w alkoholu^i w innych rozpuszczad- 
nikach organieznych. W terenie jest trwalsza od f os genu i dwu- 
fosgenu. W dbeenosci swiatla slonecznego i wilgoci wywoluje 
i dze wienie me tali. 

Wlasnosci toksyczne. Chloropikryna dziala podobnie jak'fosgen. 
Przy malych stczeniach pary chloropikryny wywoluje silne bole 
oczu i Izawienie. Przy wickszym stczeniu (0,026 mg/1) pary te 
wywoluje wymioty, skurcz powiek, kaszel, powodujac w_ciqgu 
kilkunastu sekund niezdolnosc do pracy. Wdychanie przez 30 mi- 
nut powietrza zawierajgcego 0,8 mg/1 chloropikryny powoduje 
ciczkie zatrucie konczqce sic smiencig. Stczenie 2 — 7,5 mg/1 powo- 
duje natychmiastowq smierc wskutek porazenia serca. 

P i e r w s z a p o m o c i och r o n a. Jak podano przy 
fosgenie. 

Kwas pruski (cyjanowodor) 

Kwas pruski, czyli cyjanowodor, nalezy do nietrwalych srod- 
kow trujacych o dzialaniu ogolnotrujacym. Byl on uzyty w po~ 
staci mieszaniny w pierwszej wojnie swiatowej. 

Wlasnosci jizyczne i chemiczne. Cyjanowodor jest to ciecz bez- 
barwna o zapachu podobnym do gorzkich migdalow. Ciecz ta jest 
lekka i nadzwyczaj ilotna. Temperatura wrzenia -f- 26° C, tempe- 
ratura krzepniccia — 14° C. Przy temperaturze powyzej + 26° C 
cyjanowodor istnieje w stanie pary. Z wo da cyjanowodor ciekly 
tworzy mieszaninc w dowolnyeh stosunkach. Dobrze rozpuszcza 
sic w organieznych i nieorganicznych rozpuszczalnikach. 

Przy przechowywaniu przeksztalca sic w ciala stale i gazy, 
ktore nie posiadaja wlasnosci trujacych. Pali sic fioletowym plo- 
mieniem. W wodzie stopniowo traci wlasnosci trujace. 

Wlasnosci toksyczne. Cyjanowodor jest jednym z najsilniej 
dzialajacych srodkow trujacych. W mniejszych stczeniach wy%o- 
luje silne bole i zawroty glowy, wymioty, przyspieszenie odriechu, 
uczucie metalieznego smaku itp. Zatrucie takie konezy sic wy- 
zdrowieniem. 

Stczenie 0,1 mg/1 jest bardzo grozne i przy dluzszym wdychaniu 
wywoluje smierc. Przy stczeniu 0,2 — 0,3 mg/1 powoduje natych- 
miastowa smierc wskutek porazenia osrodka oddechowego i usta- 
nia pracy serca. 

Zatrucie cyjanowodorem nastepuje przez drogi oddechowe, 
przewod pokarmowy, a takze przez skorc, zwlaszcza spocona. 
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Pierwsza porno c. Zatrutego nalezy odizolowac przed 
dalszym wplywem srodkow trujacych przez nalozenie maski 
przeciwgazowej. Nastcpnie ewakuowac go ze skazonej atmosfery 
l zdjac z niego przesycone cyjanowodorem ubranie. Czynnosci te 
powinny bye wykonane szvbko i sprawnie. 

W przypadku braku oddechu nalezy oczyscic jamc ustna z wy- 
miocin, wyciagnac jezyk zatrutego, aby nie zapadal sic w glab 
i nie zainykal krtani, po czym jak najszybciej zastosowac sztuczne 
oddychanie metoda Sylwestra lub Szeffera. Zatrutego trzeba jak 
najszybciej odeslac do zakladu leczniczego. 

Ochrona. Maska przeciwgazowa w zupelnosci zabezpiecza 
organy oddechowe przed dostaniem sic pary cyjanowodoru do ich 
wnctrza. 

Tlenek wcgla (czad) 

Tlenek wcgla nalezy do nietrwalych srodkow- trujacych o dzia- 
laniu ogolnotrujacym. 

Wlasnosci jizyczne i chemiczne. Tlenek wcgla jest gazem bez- 
barwnym, bez zapachu i smaku. Temperatura wrzenia wynosi 

190° C. Jest bierny i pod wplywem powietrza zadnym zmianom 

nie udega. Natomiast w wyzszej temperaturze latwo utlenia sic, 
dajac dwutlenek wcgla. To utlenianie sic jest polaczone z wydzie- 
leniem ciepia i efektem swietlnym (tlenek wcgla pali sic). 

Wlasnosci toksyczne. Na organizm ludzki tlenek wcgla dziala 
silnie trujaco wiazac sic dose trwale z hemoglobina krwi, co unie- 
mozliwia jej przenoszenia tlenu potrzebnego do procesow utlema- 
nia, jakie zachodza w naszym organizmie. 

Objawy zatrucia tlenkiem wcgla poznajemy po szumie w uszach, 
po zawrotach glowy, uczuciu dusznosci i slabosci, wymiotach itp. 
Objawy te wystepuja tym silniej, im bardziej hemoglobina krwi 
nasycona jest tlenkiem wcgla. 

Pierwsza porno c. Usunac zatrutego z atmosfery za- 
trutej. Oczyscic jamc ustna z wymiocin, zastosowac sztuczne od- 
dychanie z jednoczesnym podanieim tlenu. Stosowac nacieranie 
ciala poszkodowanego lub namoczenie zimna woda karku, a na- 
stcpnie rozeieranie do sucha. Gdy zatruty zaeznie oddychac, przy- 
kryc go cieplo, a po odzyskaniu przytomnosci podac do picia ciepia 
: mocna kawc lub herbatc. 

Ochrona. Zwykla maska przeciwgazowa nie chroni przed 
tlenkiem wcgla. Dla ochrony przed tym srodkiem nalezy do po- 
chlaniacza mask: wkrecic pochlaniacz hopkalitowy. 

5 -• Szkolenie w zakresie O.P.L. 65 
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Chloroacetofenon | 

Chloroacetofenon jest nietrwalym srodkiem truj^cym o dziala- 1 
niu drazniqcypi. ! 

Wlasnosci fizyczne i chemiczne. Chloroacetofenon jest cialem \ 
stalym w postaci bezbarwnych, zoltych lub brunatnych krysztal- 
k6w o zapaehu przypominajgcym zapach czeremchy. Tempera- 
tura wrzenia + 245° C. Temperatura topnienia — 59° C. 

W wodzie chloroacetofenon prawie nie rozpuszcza sip, natomiast 
dobrze rozpuszcza si? w organicznych roz pus zc za 1 ni'kac h , jak 
alkohol, 'benzyna itp. 

Przy podgrzewaniu go do temperatury wrzenia powstaje para, 
ktdra przy ochladzaniu przeksztalca si? bezposrednio w drobne 
czqstki ciala stalego, tworzgc bialobl?kitny oblok dymu. 

Wlasnosci toksyezne. Chloroacetofenon przy malych st?zeniaeh 
drazni biony sluzowe nosa i oezy. Oznaki skazenia: pieczenie oczu \ 
i iza wienie wyst?puj 3 natychmiast po zetkni?ciu si? z powie- f 
trzem zatrutym. W silnych st?zeniach pojawia si? wstr?t do 
swiatla, odruch kurezenia si? i zamykania powiek, zaczerwienie- 
nia i puchni?cia biony sluzowej, oslabienie wzroku. \ 

Pierwsza poxnoc. Wyprowadzic skazonego z zatrutego 
powietrza i przemyc oezy 2% roztworem sody lub tylko czystg \ 
wodg. 

. O c h r o n a. Maska przeciwgazowa w zupelnosci zabezpiecza 
przed dzialaniem chloroacetofenonu. 

Adamsyt, dwufenylochloroarsyna, dwufenylocyjanoarsyna 

Substancje.te zaliezone sq do trujacych srodkow dymotwor- j 
ezyeh. Poniewaz posiadaja one w swym skladzie chemicznym j 
arsen, otrzymaly nazw? „arsyny“. ■ | 

Wlasnoici fizyczne i chemiczne. 

Adamsyt jest cialem stalym, barWy ciemnozieionej , bez 
zapaehu. Temperatura wrzenia ponad 400° C. Temperatura topnie- 
nia 195° C. W temperaturze wyzszej sublimuje, tzn. przechodzi 
w stan drobno rozpylonych zawiesin stalych. Adamsyt’ nie roz- 
puszcza si? w wodzie, natomiast dobrze rozpuszcza "si? w acetonie, 
trbjchlorku arsenu. 

Wodne roztwory lugow hydrolizuj^ adamsyt powoli, ale szyb- 
ciej niz wrzgea woda. 

Dwufenylochloroarsyna jest cialem krystalicz- 
nym, bezbarwnym, o temperaturze topnienia -j- 39° C. Tempera- 
tura wrzenia 333° C. Posiada slaby zapach przypominajgcy cebul?. 
Przy ogrzaniu subs'tancja ta sublimuje — przeksztalca si? z ciala 
stalego w par?. W wodzie dwufenylochloroarsyna rozpuszcza si? 
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;rudno, natomiast dobrze rozpuszcza si? w alkoholu, nafeie. ben- 

:ynie- itp. , , . 

Dwufenylocyjanoarsyna jest bezbai’wn^, kry- 
>taliczng substanejf*. Temperatura wrzenia + 346° C. Temperatura 
topnienia od 23—30° C. W wodzie jest ona nierozpuszczalna, na- 
tomiast dobrze rozpuszcza si? w rozpuszczalnikach. W wodzie 
hydrolizuje powoli. W wyniku hydrolizy otrzymujemy dwa 
zwigzki toksyezne : ilenek dwufenyloai’syny i kwas pruski. . 

Wlasnosci toksyezne. Adamsyt, dwufenylochloroarsyna i dwu- 
fenylocyjanoarsyna sg wyczuwalne przy . bardzo niskich st?ze- 
niach, powodujgc kichanie. Przy silniejszych st?zemach 
(0,001 g/m 3 ) powoduja podraznienie krtani, bol glowy, wymioty 
i moga spowodowac uszkodzenie drog oddechowych. 

Pierwsza porno c. Poszkodowanego nalezy usuns*c 
z atmosfery zatrutej, przemyc nos, wyplukac usta i gardlo -to roz- 
tworem sody lub czystg wodg. W ci?zkich wypadkach nalezy we- 
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BOZDZIAi VI 


SRODKI I SPOSOBY OBRONY PRZED SRODKAMI 
TRUJACYMI 


Srodki i sposoby obrony przed srodkami trujacymi (ST) po- 
wstaJy z chwil* zastosowania ich w walce, a wi?c w roku 1915 
Ich rozwoi post?puje rownomiernie z rozwojem srodkow truja- 
cych. Skutecznosc obrony przed srodkami trujacymi zalezy w du- 
zej mierze od nalezytego poznania stosowanych w niej srodkow 
Obrony przed dzialaniem srodkow trujgcych dzielimy na: indy- 
widualnq obrony przed dzialaniem srodkow trujqcych i zbiorowa 
obrony przed dzialaniem srodkow trujqcych. 

Celem indywidualnej obrony przed dzialaniem ST jest umie- 
j^tna obrona jednego czlowieka niezaleznie od miejsca i okolicz- 
nosci w jaikich si? on znajduje, i srodkow, jakie posiada. 

. Celem zbiorowej obrony przed dzialaniem ST jest zatezpiecze- 
me grupy ludzi w specjalnie przygotowanych i urzadzonych po- 
axueszczeniach {jak np. schrony, szczeliny itp.). 

W niniejszym rozdziale zajmiemy si? tylko indywidualnym 
srodkiem obrony przed dzialaniem srodkow trujgeych. Do indv- 
widualnych srodkow obrony przed dzialaniem ST zaliczamy ma- 
ski przeeiwgazowe, narzutki ochronne, ponczoohy ochronne oraz 
Komplety odziezy ochronnej i indywidualny pakiet przeciwche- 


MASKI PRZECIWGAZOWE 

Maska przeciwgazowa przeznaczona jest do ochrony drog od- 
dechowych, twarzy i oczu przed porazeniem srodkami trujacymi 
znajdujacymi si? w atmosferze w postaci pary. Obecnie posiadamy 
konstSikcyTnT k przeciwgazowych si? od siebie budowq 

Pierwszy typ maski przeciwgazowej sklada si? z: 
cz?sci twarzoyjej w ksztalcie heimu gumowego, 
karbowanej rury l^cz^cej pokrytej tkaning, 


— pochlaniacza w ksztalcie owalnym, 

— t or by nosnej. 

Drugi typ maski przeciwgazowtj sklada si? z: 

— cz?sci twarzowej posiadajgcej tasmy naglowia wraz z rurg 
l^czgcg, ktora jest zmontowana na stale z cz?scig twarzowq, 

— pochlaniacza okr^glego, 

— torby nosnej. 


Budowa i poslugivvanie si? niaskt] przeciwgazowa 
typu pierwszego 


C z ? s c twarzowa (rys. 29) wykonana jest z gumy 
i posiada ksztalt glowy ludzkiej. W gornej swej cz?sci ma wmon- 
towane okulary. Sg. one wykonane w ten sposob, ze otwory maski 
zaopatrzone sg w kolnierze, w kto- 
. re wstawia si? szybki, a nast?pnie 
uszczelnia si? je pierscieniami za- 
ciskowymi 

W dolnej cz?sci ■ umieszczona 
jest komora zaworow, w klor% 
wmontowane sa zawory: wdecho- 
wy i wydpchcwy. Komora zawo- 
row ma za zadanie zapewnienie 
dwukierun kowego ruchu powie- 
trza. Dzieki zaworom wdychane 
powietrze zostaje usuni?te z ma- 
ski bezposrednio na zewngtrz, 
a nie drogg. posrednig przez po- 
chlaniacz. I cdwrotnie — powie- 
trze wdychane przechcdzi wy- 
Igcznie przez poehlaniacz, a nie 
bezposrednio z zewngtrz. 

Na wierzchu komory zaworow 
(wewngtrz) znajdujg si? dwa wy- 
st?py, na ktore naklada si? dwie 
rurki gumowe (ochladzacze). 

U dolu komora zaworow posiada 
kolnierz wewngtrz gwintowany, 
do ktorego przykr?ca si? ruf? lg- czaca ' 

CZgcg. 

Kura 1 g c z g c a (rys. 3 u> wykonana jest z gumy karbo- 
wanej (cq. zapewnia jej elastycznosc) pokrytej tkaning. Na dolnym 
koncu ma ona zakonczenie z nakr?tkg ruchoma do Igczenia rury 
z pochlaniaczem, a na gornym koncu — zakonczenie z nakr?tkg 
do Igczenia z komorg zaworow. 



Rys. 29. Cz?sc twarzowa maski 
przeciwgazowej typu pierwszego: 
— cz?S6 twarzowa, 2 — okulary, 
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* Srodkdw trujgcych wdychfneso 1 / eSt - 1° ocz y szcz ^ 
W tym celu wnetrze Dochkmi/ <P rzez czlowieka powietr 
suhstancjami pochlaniaf^ymi srodki W tra?a?° n Tr ^ St SpeCjalnji 
cza wykonany jest z blachy w ksztaLf ^ T Korpuf? P°ch2an 
ma wytiaczane karby, Wte wzmacnia^'X’ icznte S 




Rys. 31. Pochlaniacz maski 
typu pierwszego 


‘"l 2 ^ * Po^ielonaTewnX'na tay 

przegrod? na pochlaniacz, ^ 

= ~ na ^ ™ 2 — 


cze kieszonki na wkladki niepotniejcj.ee i na indywidualny pakiet 
przeciwchemiczny. 

Na zewngtrz torby przyszyta jest tasma nosna zaopatrzona 
w dwie sprzgczki zaeiskowe, ktore umozliwiajg dowolne przedlu- 
zanie lub skracanie tasmy. W gornej, tylnej czgsci torby, z lewej 
strony przyszyta jest tasma biodrowa (sznurek) przeznaczona do 
opasania si? wokol bioder. 

Przy gotowanie maski do u z y t k u 

Aby z -maski przeciwgazowej korzystac, nalezy uprzednio 
sprawdzic poszczegolne jej cz?sci. Np. cz?sc dwarzowg: ezy po- 
siada zawory, caJosc okularow, gumy, czy pochlaniacz nie ma 
p?kni?c, zgi?c itp. Nast?pnie zas nalezy przygotowac mask'? do 
uzyeia. Przygotowanie maski polega na: 

— ustaleniu rozmiaru cz?sci twarzowej, 

■ — i dezynfekcji cz?sci twarzowej maski, 

— dokladnym dopasowaniu cz?sci twarzowej maski do glowy, 

— zabezpieczeniu szy-bek okularowych przed potnieniem. 

Jedng z pierwszych czynnosci przvgotowania maski do uzyeia 

jest ustalenie rozmiaru cz?sci twarzowej (rys. 32). W celu usta- 
lenia rozmiaru nalezy: 1) zmierzyc tasmg centymetrowg dlugosc 
linii przechodz^cej wzdluz podbrodka, szcz?ki i najwyzszego 



Rys. 32. Pomiary glowy przy dopasowywaniu cz$Sci 
twarzowej : 

a — pierwszy pomiar, b — drugi pomiar. 


punktu czaszki ; 2) zmierzyc lithe laczaca otwory obu uszu i prze- 
chodzcjCcj przez luki brwiowe; 3) zsumowac wyniki. 

Jesli w sumie otrzymamy 93 cm, to bierzemy rezmiar cz?sd 
twarzowej „0“, gdy suma wynosi 93—95 cm, bierzemy rozmiar 
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a po'wyiej 103 cm — rozmiar .$/ "’ 5 ‘ 103 Cm ro ^iar „3“ f 

2 ch ^ 

z nxej talku. Robimv to w ’ -}° w celu u suni?cia 

twarzowg maski strong w-wncSna^ m '' t w >' wracamy cz?sc 
powierzchni? przecieramy czyst^ sLatka'' zw^’ nast ^ pnie ca ^ 
lub 2% roztworze formaliny Jedn<S,i?m ^ V pJrytusie 
wo dq z roapuszczonvm mvdlem mask? zwilzyc 

si<? do komory zaworow. Po umvciu nni^ " y k°.’ aby nie d °stala 
trzec i wysuszyc y oalezy mask? starannie wy- 

przylega. " ’ Cy gdzies nie uciska i czy szczelnie 

miar m w^ksz^ubm’Stt “lV ( zmienid roz ' 

w przygotowaniu maski do uzyoa itet^bainL 1381 ^ cz P no6c ^ 

(rys. 33) S W t^°prz^}2ku n naleiy CiU wkladek niepotniej,cych 
~ w“ **“ tWarZ ° W * wewn?trzna na ze- 



Rys. 33. Ustawianie wkladek niepotniejgcych 
~ pierscienie zaciskowe 

" otalaVwJch! S2matka strong szybek 

Po jedne] wkladce wiozyc do oprawy szybek, tak aby niepot- 


niejgca strona bvla zwrocona do twarzy; wsiawic z powrotem 
do oprawek pierscienie zaciskowe. 

Drugi sposob polega na uzyciu olowka mvdkmego (rys 341 
W tym przvpadku nalezy: “ 

dobrze przetrzec szmatkq szkla az do osi^gniecia calkowitei 
przezroczvstosci, 



Rys. 34. Ochrona szybek okuJarowyeh piv.ed poceniem. 
a - pocieranie szybek, b _ wykonanie pociagnitjc, c - wcierante kresek 
palcem 

na wewnQtrznej stronie szybek zrofoic olowkiem cyfre III 
lub trzy krzvzyki (-f-f— f), 

• chuchnac z lekka na szybki i rownomiernie rozetrzec palcem 
zrobione kreaki, 

* ehuchngc na szybki; jezeli nie potniej^, to znaczy, ze sq one 
w dostatecznej mierze zabezpieczone przed potnieniem; ■jesli 
zas potniejg, to czynnosci powyzsze nalezy powtdrzyc jesz- 
cze raz. Jezeli nie ma speejalnego olowka, mozna stosowac 
zwykie mydlo zachowujgc taka kolejnosc jak przy olowku. 

°° pi’zygotowaniu maski do uzycia trzeba jeszcze sprawdzic, 
cz y jest ona szczelna i czy nie ma w niej jakichs uszkodzen 
(rys. 35). W tym celu nalezy: 

— polgczyc rur? laczgcg z cz?sciq twarzowq i z pochlaniaczem, 

— naiozyc cz?sc twarzowg. 

zatkac szczelnie dloniq luib gumowyna korkicm otwor w dnie 
pochlaniacza, 

— ■ probowac normalnie cddychac. 

Jezeli powietrze nie przedostaje si? do maski. to znaczy, ze 
maska jest szczelna. Jezeli natomiast stwierdzimy, ze powietrze 
przedostaje si? do maski innymi drogami niz przez pochlaniacz, 
wowczas nalezy przeprowadzic d-okladnv przeglgd poszczegolnych 
cz?sci maski zwracaj^c szczegolng uwag? na miejsce polgczen 
l na szczelnosc przylegania cz?sci twarzowej. 
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‘-rata M dozyc i wlozyc do przegrM 
» torb.e wedlug nast^pujacych kolejnosci: przegroa 

~ kl«ta an <ke™tanr eSr0dy ’ ^ Zna] ' d '* ja Si? Pfzymocowane 

— cz^sc twarzowg maski polozvc na prawg r^ke, tak abv szew 
maski i okulary byly skierowane w prawo 

'S'? w f dlui - .“krywajv nig prawe szkio 

zbzyc mask e - poprzek i zakryc lewe 




Rys. 35. Sprawdzanie maski przeciwgazowej : 

w calosci, 2 — czq§c 1 twarzowej i rurv la- 
cz^eej. H 

* ~~ 5^. i ^ cz ^ wlozyc lewq rekg do drugiej przegrbdki w tor 

W K? zltw y w.^°^ * ^ 

Zasady poslugiwania sie maskg przeciwgazowg 

^t^^Vy^o^ " ale4y 

— przesungc tori* lekko ku przodowi frvs 36) 

~ S C , Z .? r J y ‘. a5m<; ,Mnurek ) biodrowg^ przewiazad sie nia 
taku £rby 1 ^ Z prZyszytf * d ° Pradniego 

odpiac klape torby, 

— zdjgc nakrycie glowy, 


- wyjgc z torby czesc twarzowa, uchwycic jg za brzegi czesci 
potylicznej w ten sposob, aby kciuki byly na zewngtrz, a po- 
zastale palce wewngtrz maski (rys. 37), 

- zamkngc oczy i jednoczesnie wstrzymac oddech, podbrodek 




Rys. 36. Przesu- 
ni^cie torby z ma- 
sks ku przodowi 


Rys. 37. Nakladanie maski przeciw- 
gazowei 


wysunac ku przodowi i szybkim ruchem rgk nalozyc cz^c 
twarzowg na glowe tak, aby szybki okularowe znalazly sie 
na wysokosci oczu, 

— zirobie gl?boki wydech, otworzyc oczy i normalnie oddy- 
chac. 

Jeteli zakladamy maske w terenie skazonym, nalezy przede 
wszystkim wstrzymac oddech i zamkngc oczy, a nastepnie wyko- 
nac wszystkie czynnosci tak, jak zostaly wyzej podane. 

Mask? zdejmuje s i e w n a- 
stepujgcv sposob (rys. 38) : Pra- 
wg rekg zdejmuje sie nakrycie glowy, 
a lewg r^kg chwyta sie za komore zawo- 
.row, odcigga czesc twarzowg maski nieco 
w dol i ptrzez przesuniecie rekg do przodu 
praz w gore zdejmuje sie czesc twarzowg 
I glowy. 

Po zdjeciu z glowy maske nalezy wy- 
wrocic strong, wewnetrzna na zewngtrz 
i dokladnie wysuszyc, poniewaz na skutek 
oddychania nagromadzila sie w niej para 
wodna. Po wysuszeniu czesc twarzowg 
maski wraz z rurg Igczgcg nalezy wlozyc „ „„ „ , . 

prawidlowo do torby (tak jak to uprzodnio R n y J “ ask f p?™™' 

zostalo podane). gazowej 




Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 


1 


w ‘ d ° Pr2egr<id 

K a r™tnT egrody ' gdzie znaiduk sie P r2 ^<“'™e 

_ ‘ ak aby “» 

oS-fl n2S>“f Sk ? . w ?” u *'. 2 ^krywaj^c ni, prawe s 2 klo 
azklo Sulara P ^ w P°P rzek 1 




Rys. 35. Sprawdzanie maski przeciwgazowej: 

W calomel, 2 _ cz^sci twarzowej i rury Ig- 

Zasady poslugiwania si? mask? przeciwgazowq 

Mask? przeciwgazowq nosi si? rao Wpi _ . 

r;r ^ prawe »*• *7 

^sUpuifcV^noTci :* 1 ” ale4y 

przesun%c torb? lekko ku przodowi (rys. 36) 

— 1 odpi?c klap? torby, 

— zdj^c nakrycie glowy, 



— wyj£|c z torby cz?sc twarzow^, uchwycic jg za brzegi cz?sci 
potylicznej w ten sposob, aby keiuki byly na zewnqtrz, a po- 
zostale palce wewn^trz maski (rys. 37), 

— zamkngc oezy i jednoczesnie wstrzymac oddech, podbrodek 



Rys. 36. Przesu- Rys. 37. Naktadanie maski przeciw- 

mecie torby z ma- eazowei 

sk$ ku przodowi 




wysungc ku przodowi i szy.bkim ruchem rqk naiozyc cz?sd 
twarzowq na glow? tak, aby szybki okularowe znalazly si? 
na wysokosci oczu, 

— zrobic ,gl?boki wydech, otworzyd oezy i normalnie oddy- 
chac. 


Jezeli zakladamy mask? w terenie skazonym, nalezy przede 
wszystkim wstrzymac oddech i zamkngc oezy, a nast?pnie wyko- 
nac wszystkie czynnosci tak, jak zostaiy wyzej podane. 

Mask? zdejmuje si? w na- 
st?puj^cy sposob (rys. 38) : Pra- 
w d r?k^ zdejmuje si? nakrycie glowy, 
a lewg r?kq chwyta si? za komor? zawo- 
.row, odciaga cz?sc twarzowa maski nieco 
w dol i przez przesuni?cie r?k$ do przodu 

f raz w got? zdejmuje si? cz?sc twarzow^ 
glowy. 

Po zdj?ciu z glowy mask? nalezy wy~ 
wrocic strong wewn?trzn^ na zewn^trz 
i dokladnie wysuszyc, poniewaz na skutek 
oddychania nagromadzila si? w niej para 
wodna. Po wysuszeniu cz?sc twarzowg 
maski wraz z rurq l^cz^cg nalezy wlozyc „ 00 ^ . 

prawidlowo do torby (tak jak to uprzednio n y f e maski *!' 
zostaio podane). gazowej 
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Sposob poslugiwania si? uszkodzonEj 
m a s k 3 przeciwgazoWq 

W razie uszkodzenia maski przeciwgazowej w terenie skazo- 
nym nalezy dgzyc do jak najszybszego opuszczenia terenu skazo- 
nego, a tymczasem mozna poslugiwac si? uszkodzonq maska prze- 
ciwgazowg. 

W wypadku uszkodzenia czqsci twarzowej musimy mieisce 
uszkodzone przycisn^c szczelnie do twarzy, Jezeii uszkodzenie jest 
tak du^e, ze nie mozna szczelnie zaslonic miejsca uszkodzenia 
wowczas trzeba zamkn^c oczy, wstrzymac oddech, zdjqc cz?sd 
twarzowa maski, odkr?cic pochlaniacz, wlozyc jego nagwintowa- 
ny. kolnierz do ust, dwoma palcami zatkac nos, a nast?pnie spo- 
kojnie oddychac ustami nie otwierajgc oczu. 

W wypadku uszkodzenia zaworu wydechowego nalezy zatkac 
palcem otwor zaworu wydechowego w komorze zaworow i swo- 
oodnie oddychac. Zuzyte powietrze wydostawac si? b?dzie brze- 
giem maski w okolicy uszu. 

Jesli zostala uszkodzona rura Iqczqca — zamkngc oczy, wstrzy- 
mac oddech, odkr?cic rur? iaczgca od cz?sci twarzowej i pochla- 
niacza, przykr?,cic pochlaniacz do cz?sci twarzowej', po czym 
zrobic gl?boki wydech, otworzyc oczy i normalnie oddychac. 

W wypadku uszkodzenia pochlaniacza miejsce uszkodzenia 
nalezy zakleic glinq, chlebhm lub zatkac szmatg, a nast?pnie sta- 
rac si? wymienic pochlaniacz lub opuscic teren skazony. 

Oichrona i piel?gnacja maski 
przeciwgazowej 

Mask? przeciwgazowq ■ nalezy chronic przed: 

— uderzeniem i gwaltownym wstrzgsem, gdyz poszczegolne 
substancje znajdujgce si? w pochlaniaczu ulegaja c c skrusze- 
niu, a szybki okularowe mogg si? stluc, 

• duzymi wahaniami temperatury, gdyz pod wplywem wyso- 
krej temperatury guma szybko kruszeje i dlatego nie wolng? 
przechowywac masek w poblizu piecow i kaloryferow, 

— wilgock, gdyz poszczegolne substancje w pochlaniaczu za- 
tracaj^swg zdolnosc pochlaniania par srodkow trujgcych, 
a cz?sci metalowe 'maski szybko rdzewiejg. 

Nalezyta ochrona i konserwacja maski przeciwgazowej wplywa 
w duzej nuerze na przedluzenie jej sprawnosci. Daje to gwaran- 
C]? nalezytej ochrony drog oddechowych i oczu przed dzialaniem 
srodka trujqcego. 
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Budowa i poslugiwanie si? maskq przeciwgazowj| 
typu drugiego 


Cz?sc twarzowa (rys. 39) rozni si? tutaj od cz?sci twa- 
izowej maski typu pierwszego tym, ze: 

— guma uformowana jest w ksztalcie twarzy, 

— • posiada trzy tasmy naglowia: czolowq, potylicznq i ciemie- 
niowq, ktdre mozna obracac ewentualnie przedluzac, 

— • produkowane sa w pi?ciu rozmiarach od 1 — 5. Numery wy- 
tloczone sg na wewn?trznej stronie cz?sci twarzowej w gor- 
nej cz?sci mi?dzy okularami. 

Rura 1 q c z q e a rozni si? od rury Igczacej maski typu 
pierwszego tym, ze: 

— • jedna s'trona rury jest przymocowana do komory zaworow 
na stale, 

— jest znacznie krdtsza, 

— nie jest owini?ta trykotem. 



Rys. 39. Cz?sc twarzowa maski typu 
drugiego: 

1 — taSma ciemieniowa, 2 — tasma czolowa, 
3 — taSma potyliczna, 4 — okulary, 5 — ko- 
mora zaworovva, 6 — rura Iqczqca. 


Pochlaniacz (rys. 40) 
rozni si? od pochlaniacza maski 
typu pierwszego tym, ze: 

— ma ksztalt cylindryczny, 

— ma mniejszg ilosc substancji 
pochianiajgcych srodki tru- 
jgce. 



Rys. 40. Pochlaniacz 
maski typu drugiego 
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roini si? od torby maski typu pierwszego 


Torba nosna 
tym, ze: 

— posiada dwie przegrody: jednq na pochlaniacz, a druga na 
cz?sc twarzowi* wraz z rur^ l^cz^. 

pr "^ otowania maski do uzytiu. 
Masada poslugiwania s i ? m a s k q przeciw- 
g a z o w Sposob poslugiwania si? uszko- 
dzonq mask a przeciwgazowE* oraz ochrona 
ja maski przeciwgazowej. Wszv- 
stkie te czynnosci wykonuje si? tak samo, jak to zostaio podane 
pirzy omawianiu maski przeciwgazowej typu pierwszego. 

NARZUTKA OCHRONNA 

Narzutka ochronna wykonana jest ,ze specjalnego papieru po- 
sia^a dwie poly i kaptur. Do brzegow polowy narzutki umoco- 
rarzutM ^ € ’ kt ° re slu ^ do P rz y trz ymania polowy nalozonej 

Narzutka ochronna przeznaczona jest do ochrony przed plyn- 
nymi srodkami trujqcymi podczas zraszania z samolotow. 


jrvjiNL.z.uuiiy UUnKOWNE 


Ponczochy ochronne (rys. 41) wylconane S£i z tkaniny pokes to- 
wej luib z tkaniny nagumowanej. U gory posiada j a tasiemki do 
zawiqzywama w kostce. 

Ponczochy ochronne przeznaczone se* do ochrony nog podczas 
wykdnywania prac w terenie skazonym. Nakladamy je zwykle na 



Do ochrony nog w czasie wykonania pracy w terenie skazonym 
rnozna rowniez wykorzystac podrpczne srodki, jak worki, szmaty 
itp. (rys. 42). Po wykonaniu pracy lub po przejsciu przez teren 
skazony ponczochy ochronne nalezy zdj^c w nast?puj^cy sposob 
(nie dotykaj^c ich golymi r?koma): 

— rozwiqzac dolne, a riast?pnie gorne tasmy, 

— noskiem lev/ego buta stance na napi?tk? ponczochy prawej 
(rys. 43 a) i wyciggn^c prawg nog? do polowy, 

— noskiem’ prawego buta ze zdj?tq do polowy ponczochy sta- 
nce na pi?tk? lewej ponczochy (rys. 43 b), 



Rys. 43. Zdejmowanie poriczoch ochronnych 


— wyjqc lewq nog? nie dotykaj^c ponczochy r?koma, 

— zrzueic ponczoch? z nogi prawej, 

— zrobic krok w bok lub w tyl na miejsce nie skazone 
(rys. 43 c). 


ODZIE2 OCHRONNA 

Qdziez ochronna sluzy do' ochrony ciala przy dlugotrwalym 
przebywaniu w terenie skazonym oraz do prac zwigzanych z od- 
kazaniem terenu i sprz?tu. 
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, zaleznosci od przeznaczenia odziezy ochronnei Dosiadamv 
fclka^°d Z M komptetow, jak np. komplet odziezy ochronnej wzo 

tSa°*°r 5 ' “ Wyk ° nany ieS ‘ Z tka ™ y - 

— bluzy z kapturem, 

— spodni wraz z ponczochami ochronnvmi. 
r^kawic trbjpalcowych. 

^u£l^r eZmCZ ° ny i6S ‘ d ° rozpoznania 

Jwa^ejl sktdfsffz™"^ *' 2 Wyk ° nany Z tkaniny P^ 

— kombinezonu, 

— butdw gumowych, 

— r^kawic gumowych 5-palcowych. 

™im? plet ten przeznacz0D y .i est do prac zwi^zanych z odkaza- 
mem terenu oraz sprz^tu cigzkiego. y a 

Komplet odziezy ochronnej nr 3 sklada si? z: 
fartueha pokostowanego lub pogumowanego 
ponczodh pokostowanych lub pogumowanych 
r^kawic gumowych 5-palcowych . + 

‘ en , przeznaczony jest do prac odkazajgcych, ktore me 

Sf4szySi Ze " la * M craz J, do y in ny^pSe e 

INDYWIDUALNY PAKIET PRZECIWCHEMICZNY 
Indywiduadny pakiet przeciwchemiczny jest to flakonik owi 

125 P^ Mg o a Xta,S 

Indy widualny pakiet przeciwchemiczny siuzy do odkazania 
skory, ciala i odziezy w wyoadku trafienia na nie kropli srodka 
Sym g °' neutralizacji srodkow truj^cyeh o dzialSiiu drat 

w^anTzitatl^r^ 1 " 680 P aktetu przeciwchemicznego 
-ocy ° UdZieleniU PieiWSZei ^ 


HOZDZIAt VII 

SRODKI I SPOSOBY WYKRYWANIA I NISZCZENIA 

Srodkow trujacych 

Obecnosc. srodkow trujgcych w powietrzu w terenle, na sprze- 

Saw yWn0SC1 ’f W P ° u mieszczeniach itp - ™>zna stwicrdzic na P pod- 
stawie zewn^trznych oznak, jak rowniez za pomocg specjalnych 
przyrzgaow przystosowanych do tego celu P J y 

^W, kr /7 ai ; ie " rodk6w tru ^ c y ch wedlug oznak zewntfrznych 
zalezy od wlasnosci aanego srodka trujgcego. Moga sie zdarzvc 

S?r a z*adeTa nia ' Ub ZapaCh " arodka tru i«“g» P™z 
Stwierdzenie istnienia srodka trujgcego na podstawie zew- 
nasteputcoT nak przedstawia S1< ? w Poszczegolnych grupach ST 
W grupie ST o dzialaniu parzqcym (iperyt, luizyt): 

1 P . er ^ oajlatwiej mozna wykryc powonieniem ze wzgledu 

Zr^ T yCm 7 Zapach> Nal8Zy ^> ednak P^tac o slabej 
lotnosci iperytu a o tym, ze zapach wlasciwy moze bye zamasko- 
wany zapachem pochodzgcym z domieszek. O ile skaLnie nasta- 
pilo medawno, na powierzchni ziemi mozna zauwalyc oSe 
liS£ e 'l Ub piamy ,’ a na piasku i smegu ciemne plamy. Poza tym 
liscie i trawa pod wplywem dzialania iperytu po kilkunastu go- 
dzinach szybko zolkm* i wiring. Rowniez na zielonej rSlinnolci 
powstajg zoltobrunatne plamy. Gdy skazenie jest swieze, to przy 
posypamu gleby suchym wapnem chlorowanym powstaie bialv 
dymek..Za samolotem, ktory wylewa iperyt ze specjalnych przv- 
tk d °nT^ P0 + W ' ta;ie Ciemna ’ szybko znikaj^ca chmurka. NJlezy P jed- 
Z ?, an: - zapach ’ ani zewnctrzne zmiany roslinno- 
sci rue dajg calkowitej pewnosci co do obecnoici ipervtu 
f yZ r g ^ byC wywolane dzialaniem innych srodkow. W celu 
tem HnV ° akazemu dane S° terenu lub przedmiotu ipery- 

(wykSwac^r* 3 “ P °” OC ‘ i specjalnych odczynrdkow 

6 — Szkolenle w zakresie O.P.L. 
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riA i 7 1 , na Jj atwie J mozna wykryc powonieniem, gdyz posia- 
aa alny 1 charakterystyczny zapach. Roslinnosc na terenie^-a- 
zonym pod wplywem dzialania luizytu przybiera brunatno~zer- 
v/ony odcien wyraznie odrbzniajacy si? od bai^wy Terenu Pr, 
wybuchu bomb napelmonych Juizytem powstaja plamy o charak- 
terze oleistym wokol lejow i w samych leiach. J 

™i ZCZe K 61 °T badanie luiz y tu przeprowadza si? za pomoca spe- 
cjalnych 'wykrywaczy chemicznych. 4 P 

W grupie ST o dzialaniu duszqcym: 

° beCnoid i e 8 ° V/ atmosferze skazonej mozna 
* vn f ^ P ° m0C ^ swolste g<>. slabego zapachu. ktcrv jest 
wyczuwalny przy st?zeniach 0,005 mg/1. O obecnosci SS 
Swiadczy meprzyjemny smak papierosa lub zupelny brak zapachu 
dymu tytoniowego. Fala fosgenu jest widocznaTma 
go, rzadkiego obloku. O ile fosgen zostal zastosowany w nSeszanc^ 
ze srodfcem dymotwomzym, to oblok staje si? bardzo g?sty 
Chcqc upewnic si? o obecnosci fosgenu. stosujemy specialne 
wykrywacze chemiczne. Zapach fosgenu bowiem moze bye miko- 
™ y ,P rze2 domieszki, a zewn?trzny wyglad fali fosgeifu niezym 
6Zm S1 ? ° d . wy § 1 ^ du inn ych srodkow trujacych. Obecnosc 
r pwmez stwierdzic przepuszczajae powietrze przez 
~ 3/0 roztwOT aniiln y w wodzie. W polaczeniu z anilina fes- 
gen daje nierozpuszczalny dwufenylomocznik, ktory opad\ na 

tZ ^ CZyn ^ W V° st * ci ™* d »- Dzieje si? to wowczas^ gdy w po- 
wielrzu znajduje si? 0,02 gm/m 3 fosgenu. 

Nalezy rowniez pami?tac, ze fosgen jest nietrwalym srodkiem 
tiuj^cym. Trwalosd jego w terenie otwartym w okresie letnim 
wynosi dp 20 mmut, a w terenie zakrytym — do 3 godzin 
Dwufosgen. Zapach tego srodka trujacego jest' wvezu- 
walny przy bardzo mskich st?zeniach. O obecnosci dwufos^enu 
w powietrzu swiadczy lekkie podraznienie oezu. Brak smaku 
przy palemu tytoniu jest taki sam, jak w wypadku skazenia fos 

dwuf ^™ *** 

^\o ich ^4^,: zapacbu/'lutf tei^za £ “‘7 

nych wykrywaczy. Obecnosc chloropikryny w powietrzu itwier 

Sow? Wie d “ “ <4 i c^cioZZToi Ze- 

h STf‘ F /c C i!° rU pOSiada dobrze widoczne, zolte zabarwienie. 

W grupie (ST) o dzialaniu ogolnotrujqcym: 

Cyjanowodor i tlenek w ? g 1 a WvkrvwaniP 
cyjanowodoru za pomoca powonienia jest bardzo tudne X ™ 
pach jego przy mewielkich st?zeniach jest malo wyczuwalnv 
a przy wi?kszych stezeniach wykrywanie tego srodka za pomoca 
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zmyslu powonienia moze spowodowac zattucie. Wykrywanie cyja- 
nowodoru przeprowadza si? za pomoca specjalnveh wykrvwaczv 
chemicznych. “ J 

Wykrycie tlenku w?gla za pomoca powonienia jest niemozliwe 
gdyz me posiada on zapachu. Stad tez jego dzialanie jest skrvte.’ 
Wykrywanie tego srodka w powietrzu odbywa si? za pomoca spe- 
cjalnych wykrywaczy chemicznych. 

W grupie ST o dzialaniu drazniqeym: 

Chloroacetofenon. Oznaka obecnosci chloroacetofe- 
nonu w skazonej atmosferze jest jego dzialanie na oezy (lekkie 
drazmenie) 1 charakterystyczny zapach. Oblok dymny chloroace- 
tolenonu jest widoezny, gdyz posiada barw? biala lub biekit- 
nobiala. 

A r s y n y. W powietrzu moina je poznac dzi?ki typowemu 
dzia anm drazniacemu na nos i gardlo. W razie uzyeia adamsytu- 
oblok ]ego dymu ma barw? zoltozielona. W wypadku uzyeia in- 
nych arsyn oblok dymu ma barw? biala lub szara. 

Niezaleznie od zewn?trznych oznak srodki trujace mozna row- 
niez wykryc za pomoca specjalnych przyrzadow. 

Jeden z takich przyrzadow wygiada jak cvlindryczne. me'talowe 
pudelko. Jest ono wyposazone w speejainy wykrywacz sluzacy do 
wykryv/ama w powietrzu: , J 

— par trwalych i nietrwalych srodkow trujacych, 

— do wykrywania trwalych srodkow trujacych w terenie i na 
sprz?cie, 

— do pobierania probek ziemi (sniegu) skazonej kroplami trwa- 
lych srodkow trujacych, 

— do pobierania z powietrza probek dymu. 

Szczegolowy opis przyrzadow do wykrywania srodkow truja- 
cych b?dzie podany w innym podr?czniku. 

ODKA2ANIE SRODKOW TRUJACYCH W TERENIE 

Przez odkazanie rozuniie si? wykonanie szeregu czynnosci 
cie^tp 1 unieszkodllwienia srodkow trujacych w terenie i na sprz?- 

_ J^ rodkl tru J^ ce dzialaja nie tylko na ludzi, czyniac ich niezdoi- 
nymi do P racy,_ lecz rowniez skazaja przedmioty, ktore staja si? 
mebezpiecznymi zrodlami skazenia otaczaiacero powietrza 
Odkazanie wymaga wiele czasu i materialow odkazajacych 
Anane sa trzy sposoby odkazania: y ' 

chemiczne sposoby odkazania polegajace na niszczeniu srod- 
ow rujacych przez opryskiwanie lub posypywanie skazo- 
nej powierzchni specjalnymi substanejami odkazajacymi, 
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fizyczne sposoby oclkazania polegajgce na zmywaniu srodkow 
trujgcych za pomocq rozpuszczalnikow (nafta, benzvna 
spiryius itp.), usuwanm srodka trujgcego z warstw skazo-’ 
f y 9 - PrZ ,! Z • przewietrzen ie przedmiotow skazonych oraz 
izolacj? skazonej powierzchni przez naiozenie na ni^ ochron- 
nej warstwy (np. nie skazonej ziemi). 

— kombinowane sposoby odkazania polegajjj na niszczeniu 
\ f ™ mU • Srodk6 u w tnj j^cych zarowno chemicznymi, jak 
1 fazycznymi sposobami odkazania. 

+ D <% odk fzama Terenu, sprz?tu, pomieszczen itp. stosuie si? sub- 
Svancje odkazajqce. Substancjami odkazaj^cymi nazy wamy ? takie 
substance ktore w polgczeniu ze srodkami truj^cyiT wywolu ia 

~ thS 1 w R w i niku . te ? reakcii 

(15—30 minm) Reakc J a t^a powinna zachodzic szybko 


PODSTAWOWE SUBSTANCJE ODKA2AJACE 


, .3, 8 f n ° chIorowa ne jest podstawowym odkazalni- 
St0 f 0Wanym do odkazania terenu i do przygotowania roz- 
nych roztworow i mieszanm 0dka7.aja.cych. 

Wapno chIorowane jest to bialy proszek o zapachu chloru fza- 
wartosc czynnego chloru wynosi od 32% — 36%). Stanowi ono 
zwi,zek chermczny nietrwaly, ktdry bardzo latwo rozktada £ 
1 wie^iTw ^m 0Q ’ dwut ! enku l w «S I “- Diatego tez przeeho! 
r i L D eratur% I r+ SUChyCh „ 2 oknami 

ga *{£££ wapnat *° ° (IW Wy2S2ych ‘^aturaeh wzma- 

Wapno chIorowane dziaia na metale powodutac rdzewienie 
Odbarwa ono . mszczy tkaning. Skora ludzka pod wptywem wap/ 

daia wT aneg °, Staie nf ? s20rstka j P« ka ' a b *°"y kluzowe wpa- 
da W w stan zapalny. Diatego tez przy pracach z wapnem chlorb- 
wanym na^ezy poslugiwac si? odziezq ochronm*. 

poSc°®h:“ nia UiyTO 8iS Wapm chl ° r °'™eg° w nastgpujgeych 

do odkaiania terenu 

~ wTpna %S C anegr yStenCiaCh ' “ yli ^ 


1 skuteczne sg mieszaniny w stosunkach 1:1 lub 

i . i,D (tzn.. na 1 htr wody bierzemy 1 kg lub 1,5 ks wanna chlo- 
rowanego). Mieszaniny te uzywane s^ do odkazania pFonowych 
1 poziomych powierzchni wykonanych z cegiel, kamienla itp. 
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Podchloryn wapniowy jest to wysokoproc-ntowe 
wapno chIorowane o zawartosci czynnego chloru 'do 75%. W*kutek 
300— 35™^?° ZUZycia na 1 m2 odkaz °nej powierzchni wynos: 

c J? W V £ 1 ° r ° I m 1 i ? a j est to bial >’ ki-ystaliczny pro- 

szek o lekkim zapachu chloru. Nie rozpuszcza. si? w wodzie. Dc 
oukazanta uzywa si? lego srodka pod postacig roztworu w dwu- 
tZZZ W f°^ unkul :8 (tj- 1 kg dwuchloroammy Bl na 8 1 
dwuchloroetanu). Roztwor ten przeznaczony jest do odkazania 

SwTh r nie n maT taIOW; l Ch ’ drewnian y ch kp.'Na cz?sciach metalo- 
wych me malowanych wyst?puje nalot, ktory usuwa si? przez 
wytarcie zasadowi* emulsjg. J ? przez 

'Iona ™ u c h 1 0 r <> € t 3 n jest to ciecz bezbarwna lub jasnozie- 
wrzenS ™ ZP Rio r Za t na W V ! odzie ° slabym za P achu - Temperature 
Zln ZZ l ’ temperatura zamarzania - 35 ( ‘ C. Dwuchloro- 
amiliy Bl 1 ° rozpuszczalnik odkazalnikow, np. dwuchloro- 


ROZPUSZCZALNIKI 


Do odkazania sprz?tu uzywa si? rowniez rozpuszczalnikow ia' 
cS " 1’- f yna ’ a J k f o1 ’ aceton R P- Rozpuszczalniki nie nisz 
skazonejXSS ’ ^ 56 r02 P us2c2a W 1 P™* z 

m oA. U J. a S% r ^ k6W za pomocg rozpuszczalnikdv 

1 k ® z przedmiotow skazonych powicrzchownie lul 
'fllriw 621130 ^ gl^bokosc, tj. z metali, drewna pomalowanego i po 
S w wv%S’ ®* s plastycznych itp. Rozpuszczalnikow' uzyw, 
Si? w wypadku braku substancji odkazaj^cych. 

Zazwyczaj do odkazania stosowana jest nafta. benzyna lub icl 
--rahirzThrRo'p za f znosci od temp era tury- powietrza. Przy tern- 
n ZZ 9 ' w yzszej uzywa si? mieszanki nafty z benzym 

stosnnlv f o af y 1 1 cz<? t c Denz y- n y)' przy nizszych temperaturach 
stosunek ten powmien bye odwrotny. 

- 1 zabudowania drewniane skazone trwalymi srodkam: 
- -,,-z ymi viperyt, luizyt, tabun) odkaza si? przy uzyciu wapna 
podchlorynu wapniowego, roztworu dwuchtoro- 
wTelki^^T C hi f oroe if n]e 1 inn ych srodkow chemicznych. Nie- 
Drz wkir n dm > y odkazamy przez zmywanie rozpuszczalnikiem, 
przewielrzctme itp. Niektore artykuly spozywcze, np. chleb i slo- 
nrn?, nalezy zmszczyc przez spalenie lub zakopanie w ziemi. 

Nietrwale srodki trujgce (fosgen, dwufosgen, chloropiknma 
kwas pmski itp.) odkaza si?: P J ’ 

— przez przewietrzenie pomieszczen albo przez opryskiwanie 
ich wn?trz amoniakiem. 
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nietrwafy srodek trujqcy odkaza sip: 

— przedmioty przez polewanie gorgea wodg iub rozlworem 
amomaku, lugu sodowego lub siarczku sody, 

— zywnosc przez przewietrzanie az do chwiii zniknipcia za- 
pachu. 


ODKAZANIE TERENU I POMIESZCZEfl SKAZONYCH SRODKAMI 
TRUJACYMI 


_ ? - d k a n }, e . t ® r « 11 u i es ^ .iedns z najwazniejszych czyn- 
nosci przy likwidacji skutkow powstalych w wyniku napadu z po- 
wietrza. Okres dzialania trwalych srodkow trujgcych w terenie 
zalezy od wielu czynnikow: warunkow atmosferycznych, sposobu 
remfitp 1 SkaZema> rodza ^ u u ^ te g° srodka trujqcego, rodzaju te- 

si/nas^puj^o’™ 1 ^ 11 f§r ° dk6w tru ^ c y ch w glebe przedstawia 
~ 2 piaszczysta ... do 10 cm w glgb, 


- w glebp twarda 
— • w swiezy snieg 
— ■ w uhity snieg ..... 

Wsiqkliwosc plynnych Srodkow trujgcych w powierzchnie W 
ae zalezy od rodzaju nawierzchni. I tak: 


do 3 — 5 cm w slab, 
do 20 cm w glab, 
do 3 cm w gl^b. 


— nawierzchnia szutrowana wchlania ST na glpbokosc 2 — 
3 cm, 

“ nawierzchnia _ betonowa wchlania ST bardzo powoli (raczei 
rozprzestrzeniajqi sip one na powierzchni), 
nawierzchnia brukowana kamieniem polnym wchlania ST 
w zaleznosci od ziemi, ktora Igczy poszczegdlne kamienie. 

Odkazenie terenu przeprowadzamy sposobem: 

chemicznym przez zastosowanie odpowiednich substancii 
odkaza jqcych, . 


fizycznym przez usunipcie skazonej warstwy za pomoca 
maszyny lub lopat, 

— izolacyjnym przez zasypywanie nie skazonq ziemia skazonej 
powierzchni, urzadzanie nawierzchni z desek itp. 

Sposob ten moze bvc szeroko stosowany podezas robienia pro- 
wizorycznvch przejsc w terenie skazonym w celu najszvbszego 
udzielema pierwszej pomocy skazonym, rannym itp, Odkazanie 
duzyeh powierzchni terenu skazonego przeprowadza sip za pomo- 
ca mstalacji i przyrzgdow do odkazania. Natomiast odkazanie 
meduzyeh powierzchni terenu skazonego (np. chodnikow, podwo- 
rza, waskich przejsc itp.) przeprowadza sip suchymi odkazalni- 
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kami, jak wapno chlorowane lub podchloryn wapniowy za po- 
moca wozkowego albo rpeznego przyrzgdu do odkazania.’ 

W o z k o w y p r z y r z a d do odkazania — WDP 
(rys. 44) Sxuada sip ze skrzyni metalowej umocowanej na dwu- 
koiowym podwoziu, na ktorego osi ustawiony jest bpben karbo- 
wany sluzacy do rownomiernego rozsypywania suchego odkazal- 



Rys, 44. Odkazanie terenu za pomoca wozkowe- 
go przyrzgdu do odkazania 


mica. Do skrzyni przymocowana jest rama ustawna. Gorna czpsc 
skrzyni posiada pokrywp osadzona na zawiasach otwieranych na 
zewna'erz. Pod bpbnem kar’bowanym umieszczona jest szczotka 
z drutu stalowego, ktora ma za zadanie oczyszczanie bpbna karbo- 
wanego z przylgniptego odkazalnika i jednoczesnie rozproszkowa- 
me go w czasie pracy przvrzadu. Wewnatrz skrzyni na calej jej 
dlugosci umieszczona jest zasuwka, ktora reguluie wysiewanie 
suchego odkazalnika. 


a dwie napelniaj^ przyrzgd podezas odkazania. ~ ’ 

R pczny przyrzqd do odkazania (sitonosze) 
(rys. 45) jest to rama drewniana w ksztakie skrzyni prostokptnej, 
ktorej dno stanowi dziurkowana blacha. Do dwoch przeci wle^P'ch 
•bokow ramy przymocowane sg cztery drazki umozliwiajgce no- 
szeme przyrz^du i rozsiewanie znajdujqcego sip w mm odkazal- 
nika. 


Dane taktyezno- technic zne sit 

— cifjzar przyrzqdu nie napefnicnego 
pojemnosc dla wapna chiorowanego 

— diugosd przyrz*du bez drqzkdw no^nych 


n o s z y: 
okolo 


7 kg 
20 „ 
75 cm 
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— szerokosc przyrzqdu . „ 

— szerokosc rgmy . . okolo 50 cm 

— srednica otworow sita ” ^ ” 

— powierzchnia odkazania ' przy jednorazowvm napell ” ^ 

mcniu i przy nasileniu odkazania (400 g/mi) an 

— czas oproznienia przyrzgdu ... ” m . 

czas napeinienia przyrzqdu ” ^ m - n ' 

. P^sluga przyrzadu sklada si? z trzech osdb: dwie osobv odka 
Z %3> * napelnia przyrzqd w trakcie odkazanL 7 
: od . kazanm maJ y ch powierzchni terenu nalezy szeroko sto- 

sowac podr?czne srodki do odkazania, np. wiadra (dno wiadra 

kiIkana ' cie otwor6w 0 ' rednky ^t a 



Rys. 45. Odkazanie za pomocq sitonoszy 

^sfaftovya^bo ^°^ erzc ^ in ^ t war dych, ja k betonowa, szutrowana, 
nych ^ S rorzad;nnvch Pr0Wad2a S1 t,“ ' p ° moc£i ° dk ^nik6w plyn- 

nych^porzqdzonych z wapna chlorowanego z wod* w stosunku 
do odkazania. ^ odkazalnikaem such y m za pomocq przyrzgdow 
Odkazanie powierzchni rniqkkich, jak drogi polne leie itp 

i P oum P np Wad i\f P przy uzyciu such ych odkazalnikow (wkpni chlo- 
v ne, podchloryn wapnm) za pomocg przyrzgdow do odkazania 


( WDp , sitonosze). Norma uzycia odkazalnika na 1 m= powierzchni 
wynosi 400 g. 

Odkazanie pomieszczen. W wypadku skazenia wn-i-za p-m— - 
szczen metrwsiymi srodkami trujgcymi lub pan* trwalvch srodkow 
trujqcych odkaza si? przez wietrzanie az do zaniku zapachu srodka 
truj^oego. 

, W razie dostania si? do wn?trza pomieszczenia kropli trwale<*o 
srodka trujgcego, nalezy pomieszezenie to odkazic przez sprvska- 
nie scian , sufitu i podlogi roztworem wapna chlorowanego (moz- 
na tez nalozyc papk? z wapna chlorowanego, a nast?pme po kil- 
kunastu mmutach zmyc jg wodg). 

Zewn?trzne sciany budynkow skazonych odkaza si? przez po- 
krycie lcm papkg waipna chlorowanego do wysokosci 3 "m (okolo 
4 kg na 1 m-), a nast?pnie zmywa si? je po uplywie 15—20 minut. 
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PRZYGOTOWANIE SCHRON0W I SZCZELIN 
PRZECIWLOTNICZYCH 

48 .»wa„ie jego 
1914-1918. pierwszej wojny swiatowej w latach 

czyna 7JS[ £5 »- 

'broni. W okresie mi^dzy merwsza a P^aznych rodzajow 
woj lo-tnictwa posuwal si e SSmi t ? w ? jn * SWiatow 3 ™z- 
pami^tamy ieszcze ipsipn iqiq ^ k i°kami naprzod. Wszyscy 

Lftwafle^Sy ;% J aTA Su?miii edy Setki 

pozbawiony obronv wcMowa^samofottw nas2 

przeciwlotniczei omz teren™2i ^ moiotow myslxwskich, artylerii 

schronow) ptacil wbtczLs bwawv "“1 W P“ ted 
d.ow sanacyjnych. y kaiacz za bkjdnq poiityk^ rzq- 

m^hwskfcTi art?lertfpn5w?oM c tn i‘^ 23 P°moe, samolotdw 
lotniczychi W nintetezd L h *° Zad!mie wojak 

RODZAJE SCHRONOW 

■ stopfen^’ochrony S’dato’^^* . Sp ° s6b fch budow y 
dzfeUmy schrony na nastepujace typy ”° <5 ** W “* ludn0&i ' 

«j. sfrjrzS™ achronftafe UdefZ “ le b ° mby bur ^ 

dziaianiem bomby atomowej, 7 bez P iec z«e rowniez przed 
2) schrony odporne na posrednie skutki dzialania bomby b u - 


rzacej. Zabezpieczaja one rowniez ukrvtvch w nich ludzi przed 
dzialmem bomby atomowej, o ile znajduj, sip w pe wty n 
nuemu od ogmska wybuchu tcj bomby, PevUivm pto- 

*1 szcz u elin y Przeciwlotnicze stale. Sa one rowniez zaliczane do 
gpow^chtonow odpornych na posrednie skutki dzialania bomby 

4) przeciwlotnieze ukrycia zabezpieczajace, ktore w zasadzie 

Omowimy teraz szczegolowo kazdy z tych typow schronow. 

Schron odporny na bezposrednie uderzenie bomby 

Schronow odpornych na bezposrednie uderzenie bombv W 
°T WM*™* jako schrony nadSm'ne 
m wzief, y " 21emi ’ m °M by* czpsciowo zaglpbio- 

ne w ziemi, a czesciowo wystawac ponad teren lub wreszeie moga 



Rys. 46, Schrony: 

- nndziemny, b — czcSctowo 
gtCbiony, c — podziemny. 


r k ° 5 ? r0ny P° dziemn e (rys. 46). Schrony odpor- 
^ P < ? nie , uderzeme bomb musz3 wytrzymac bezposred- 
Mm 7 % e tS e W b ^ mb ° raZ Przechvstawid sib skulkom wybuchu. 
w ^W-l b £ d t dP t™ e u na wielkie sil Y Podmuchu wystgpuigce 
w chwili wybuchu bomb tuz przy schronie. w J * 
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typu(toi Zadanie ’ wszystkie elementy schronow tego 

wvknn^ni J P ’ T ny zewn ^ trzne i Plyta denna) muszg b % 
ornhncf t 5 od P° Wied ™8° material i posiadac odpowiednia 
grubo.sc. Jednym z najiepszych i najbardziej ekonomicznych ma 
tenalow odpowiedmch dla tego typu komtrukcji jest zelazobeton 





a - z piytq detonacyjn^, b - tunelowy. 

^ k “r etrtw (zakiy *° id *£* 

Poza wyzej wymienionymi typami schronow istnieia ieszcze 

MeSvTr a ^ Zag h ?bi0 “ W Zlemil P osiada «“ Plytfochronn? 
(detonacyjnq) nad schronem oraz nad tunelem (rys. 47) Schronv 
znaczme zag^bione w ziemi maja nad stropem kvlka metrow 
ziemi oraz P iyi$ Detonowa lub zelbetowa. Konstrukcia tvch schro- 
fpTvtHennTh^ fi bet ° Wa Wf stalowa). Sciany^strop 
sm Sz 1 tvn b f WZg ^ na Wag0miar bomb y ^ znacznie cieh- 
sze mz w typach wyzej opisanycft i przewaznie nie przekraczaja 

92 


grubcsci 50 cm Pomewaz schrony takie bez jakichs dodatkowych 
uzmocmen bytyby zbyt slabe, aby oprzec si<? silom uderzenia 
i wybuchu bomby, posiadaja cne tuz pod powierzchni* ztcam tak 
zwan^ plyt ? detonacyjng. PlyUj t§, ktorej zadaniem jest zatrzv- 
mac na sobie uderzenie bomby oraz cz^sciowo przejac rowniez* 
Ahv^ bomb ,y: wykonuje si<? przewaznie z. betonu lub zelbetu 
Aby me dopuscic do wybuchu bomby w ziemi w poblizu schronu 
Fjyta ta jest znacznie wi ? ksza od zewn ? trznego zarysu schronu’ 
SUCh r hl 3 2Wl3Szcza w terenach twardych fgArzy-' 

rzeSi r^ h a t 7 yTOC . scnrony c* 1 !*™ "a bezposrednif ude- 
rzeme bomb tak zwane scnrony tunelowe. Schrony te buduie sie 
na przyklad w stokach gorskich tak, aby warstwa gruntu J nad 
scnronem wynosila od kilkunastu do kilkudziesigciu metrbw (za- 
e y od wielkosci bomb, przed jakimi maja chronic). 

Schrony tunelowe wymagaja stosunkowo malej ilosci +akich 
mater latovv jak stal l cement. Gruba warstwa ziemi znajdujgca sie 
nad tunelem w dostateczny sposob zabezpiecza przed bezposred- 

burzacej ' Schronami takimi ■* 
Decyzja, jakiego rodzaju schron nalezy budowac, lest zalcina 
g?umo^ch! yCh WarUnkow ' « 16wnie od Palozenia zwierciadla wod 

Rodzaje pomieazezert oraz ich rozplano- 
w a n i e 

Schron — pomieszczenie przewidziane iako mieisce sch-nniA- 

opuszczenie^po' odwoLiu llmTnu TnapaSie^ 

a) przedsionki, 

b) kapielisko odkazajgce, 

c) izolatk^, 

d) komore filtrowentylacyjna. 

e) pomieszczenie na zapasowe ziodlo swiatta 

E) pomieszczenie na przepompowanie sciekow, 

f ewenLualne pomieszczenie na kotlownie 
h) ubikacje z umywalkami, 


03 
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1) komory schronowe, 

PrzyWadowf m^ nia ' w . zaIe4 ^« °d przeznaczenia achronu 




TTTTn" 

2 1 3 4 : 11 12 13 

I 1 I fcTgl 

nH*H la * 6 ~ ma eazyn odzieiy skazonel’ 7 — I ^hfka^ bler f lnI ® 4 ~ natryski, 5 — ubie- 
f ln n rZyS eJ ', 10 ~ P° k6 J' lekarza? li L izJlatkf J ?9 8 iT um yw. alnia . 9 magazyn 

^“S: 8 " 4 1 U “ »*“ . 

cy|ne.^ 0m ° r ^ filtrowent 5' li »<:ym oraz ^dzenia filtrowentyla- 

c. Ubikacje i umywalnie. 

d. Komory schronowe. 

e. Inne pomieszczenia schronowe. 
r. Wyjscie zapasowe. 

a. Przedsionek 

SSsi^“ ! =^S'-SSia'S: 

*wn,““4h.SlrSt^Se g Pr T iel l™ zna) ' du » ce ^ 

wyjsciach glownych; Ich wielkosf uS^na^t <$ nrt PrZy 
czenia sahronu. JezaU achron Jest p ra e~y 


; “V“ 

wykonane z zelaza lubTelbetS kl6S ° ° WyS0Kiej w >' trzymalosci, 

FSSS&SH 

6 K ° m0m filtnwcn tytocvina oraz urzqdzenia fiUrowentylacvm 

srodkow IruJSch , J ±Z' ^ Z ' P ? • a P 1 ' 2 ** ^^tkim od 
ktore w pewnei kolpinnc™ c-o ** p ^ ze J sc P rzez szereg filtrow, 

?.? ^Mffswssts 

drugim jest fSl^wSia^^ 1 Py * U (odpylnica ^ 

chemicznych i 

i ttoczacym d *“ ,U,1U “*»* 

blasza™ WI kt6™\ozp7ow^z i a1f • * T tiOCZOrle d ° P™ wod6w 

Jezeli powiotrze z zewnatr. c „i. ^ r ‘ J P°s 2 czegbinych komor. 

S=£^iSi=!S5 

pr^z^-z§sionki r 7dw7!S d 7 niU * Wychodzeniu « schronu po- 
' skazonego powietrza z zewnaZr^fdl 2 . za danie niedopuszezenie 

5K L£:r onu nie wotao 
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Po trzecie dzi?ki panujacemu w schronie nadcisnieniu po- 
wibtrze zuzyte przez ludzi zostaje usuni?te na zewnatrz schronu 
Odprowadzenie zuzytego powietrza dckonuje si? poprzez otwo- 
ry w scianach unneszczone nieeo powyzej podlogi, ktorymi prze- 
chodzi onv do wywiewnego kanalu zaopatrz onego w klape regu- 
.lacyjntp Klapa taka otwiera si? samoczynnie przy cisnieniu wick- 
s'.™' 2 rmli metrow slupa wody i pozwala na ujscie 

zytego powietrza ze schronu. Po wyjsciu cz?s>ci zuzytego po- 
wietrza _ (co powoduje spadek cisnienia) klapa samoczynnie za- 
myKa si?. ■' 

c. Ubikacje i umywalki 

Ilosc klozetow w schronie jest zalezna od wielkosci i pojemno- 
sci schronu. Jezeli schron jest duzy, wowczas po-siada on oddzielne 
ubikacje dJa kobiet i oddzielne dla m?zezyzn. Pomieszczenia klo- 
zetowe sa oddzielone od reszty pomieszczeri schronowych przed- 
.lonkiem, ktorego, zadamem jest niedopuszczenie wyziewow do 
wane" P ° mies ^ czen schronowych. W przedsionkach sa zainstalo- 


d. Komory schronowe 

°ri\7 hTOn j6St prZez ] iaczon y wy^eznie do przebywania 
w mm ludzi w czasie napadu z powietrza, to oprocz poprzednio 
wymienionych pomieszczen ma on, w zaleznosci od wielkosci 
pewna ilosc komor schronowych, w ktorych ukrywaia si? ludzie 
przed skutkami napadu z powietr^S. Wyposazenie takich 'komor 
skiada si? z lawek z oparciami. 

e. Inne pomieszczenia schronowe 

Do innych pomieszczen zaliczamy wszystkie pozostale pomiesz- 
Shrin,f^TT We ’ -i akl f s 3 konieezne ze wzgl?du na przeznaczenie 
schronu. I tak na przyklad, gdy schron przeznaczony jest na szpi- 
tal, to poza wyzej wymienionymi pomieszczeniami pos’iadac b?dzie 
sale opera cyjne i opatrunkowe, pomieszczenie dla personelu 
lekarskiego, a w ponueszczeniach komor schronowych b?da urza- 
dzone sale dla chorych. Wysokosc pomieszczen schronowych za- 
. y od przeznaczenia schronu. W schronie przeznaezonvm do 
uzytku publicznego wysokosc pomieszczen wynosi 2 — 2'20 m 
W schronach przeznaczonych na szpitale wynosD ona ’2,40— 
2,ou m. 


^ f- Wyjtcie zapasowc 

)- . Jeze h _ schron polozony jest pod budynkiem, to musi posiadac 

l ZW - Wyjs . cle tunelowe, ktore, w razie zawalenia si? budvnku z- 
?rzewnS4 PrZebyWa ^ Cym W SChr °' nie lud2iom swobodne wyjscie 

e w v7if/ e to T yk0r I llje Si ^ z * iedne i 2 komor schronowych 

- , k p t lc:e zygzakowatego tunelu, ktorego wylaz musi iezec tx>za 

“ n ef t eWent i; aineg0 zasypania S ruzami od zwalonego budySku 

HezSpT 7 v+ Chr ° nU tuael J ma drzwi hermetyeznie zamykane, typu 
ci?zkiego, ktorymi wchodzi si? do tunelu. ' 

k °hcu tu nelu znajduje si? pionowy ' szyb, ktdrym po klam- 
ach wychodzi si? do gory na powierzchni? ziemi, pod^iSlsTy 

- Sykladowe 2 ^ bet ° nOW ^ kla & przykrywajaca wylaz. ■ 

, na k y 1 d °f rozplanowame pomieszczen w schronie odpornym 

; na hezposredme uderzenie bomby burzacej ilustruje rys. 48. 7 

> Schrony odporne na posrednie dzialanie bomb burzqcych 

n - Jak sama /azwa wskazuje, ten typ schronow zabezpiecza 

Sw ^ZTc" ; g0 rzenia bamby burzacej ' lecz ^ skM - 

Skutkiem posrednim wybuchu bom'by burzgeej jest podmucli 
dzialanie odlamkow, pozary, zawalenie si? budynkdw i powstale 
stqd zawaliska gruzowe. Schrony te zabezpieczaj^ rowniez od od- 
lamkow pociskow artylerii przeciwlotniczej i polowej, pociskow 
broni pokladowej samolotow, od izejszych zapalajgcych bomb 
lotniczych, przy bezposrednim uderzeniu w schron, oraz od nie- 
trwalych i trwalych srodkow trujacych. Schrony te zabezpiecza j a 
lez przed skutkami v^buchu bomby atomowej (w pewnym pro- 
nuernu od ogniska wybuchu). Odleglosd ta zalezy od wielkosci 
uz ytej bomby oraz rodzaju wybuchu. 

typu . byd umieszczane w piwnicach i pod- 

w yn 5° W 1U ? poza budy ^i jako schrony wol^o- 
^ojace. W zasadzie schrony tego rodzaju powinny bye zawsze 
cdlkowtcie zag^inone w ziemi? tak, by gdrny poziom plyty stro- 
kSd' ll? P ° n i? eJ ter€nU - W wy ^ tkowych wypadkach, na przy- 
wl2^ S ° km f IOm]e w6d gnmtowych, moga one wysta- 
S j u dnak ^ edy prz ewaznie mocniej- 

r ] konstr ukcji. Jezeli schrony wolnostojace wystaja ponad 
teren, musza bye wowczas obsypane warstwa ziemi. Odleglosc 
z wolnostojacego od budynku powinna bye taka, aby gruzv 

weTIa y schronu - wszyftkim 

? n5 L*f P<KIada « dwa (wyjscia) polo- 

zone po przeciwleglych krancach schronu. J.ezeli schrony polo- 
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zone S3 pod budynkami, wowczas musz3 posiadac zapasowe 
wyjscie w formie tunelu, ktorego wyiaz znajduje si? poza strefq 
zagruzowania. Ilosc pomieszczen w schronach zabezpieczajqcych 
przed posrednimi skutkami bomb burz^cych jest znaeznie mniej- 
sza ruz w schronach odpornych na bezposrednie skutki bomb. Na 
pomieszczenia te skladaj3 si? przedsionki przy wejsciach, wypo- 
oazone w dwoje drzwi gazoszczelnych, komory dla ukrywajejeych 
sio ludzi; komora f iltrowentylacyj na oraz ust?py z urnywaikami. 



Rys. 49. Rozplnnowanie pomieszczert w schronie odporaym na 
posrednie dziaianie bomb burzarych- 

8 — wyjscie zapasowe. 

W schronach :tego typu, lecz o specjalnym przeznaczeniu, mogi 
bye natryski z rozbieralniami | ubieralniami, sale operacyine 
opatrunkowe itp. Sehrony te musz3 bye, tak jak i schrony po 
przedmo omawiane, gazoszczelne. 

v Omawiane schrony nie majg przewaznie zapasowego zrodL 
swiatia oraz zapasowego zrodla wodv (poza schronami o przezna 
czemu specjalnym). W razie przerwania doplywu prgdu, oswietle 
mem zapasowym S3 r?czne lampki elektryezne. Schrony te s 
wyposazone w zbiorniki na wod? do picia. Zasady pracy urz3dzer 
nltrowentylacyjnych S3 takie same, jak w schronach odpornyct 
na bezposrednie uderzenie bomby. 


Przykladowe rozplanowanie pomieszczen \v schronie odpornvm 
na posrednie skutki dzialania bomb burz3cych przedstawia rv- 
sunek 49 . J 


Szczeliny przeciwlotnicze stale 

Szczeliny przeciwlotnicze dziel3 si? na szczeliny stale i tym- 
czasowe. Stale szczeliny przeciwlotnicze, podobnie jak' schrony, 
rowmez S3 odporne na posrednie dzialanie bomb burz3cych, to 
jest zabezpieczaj3 przed podmuchem wyfcjchajacych bomb, przed 
pozarami oraz mog3 wytrzymac ci?zar gruzow powstalych ze 
zniszczonych w poblizu budynkow. Chroni3 tez one od odlamkow 
pociskow artylerh przeciwlotnicze j i polowej, pociskow broni po- 
•kladowej samolotew oraz od lzejszych zapalaj3cych bomb lotni- 
ezyeh przy bezposredmm uderzeniu w szczeliny. 

Zasadnicz3 roznic3 mi?dzy schronami a szczelinami przeciwlot- 
niezymi stalymi jest to, ze szczelina moze nie miec komorv oraz 
urz3dzeh filtrowentyiacyjnych. Swieze powietrze dostaje si? do 
szczeliny samoezynnie za pomoc3 przewodow (kominow) zeliw.- 
nych, betonowych lub murowanych przechodzacych poprzez 
strop i wvpuszczonych ponad nasyp ziemny szczeliny. Na sygnal 
alarmu chemicznego (gazowego) przewody te zostaj3 hermetyez- 
nie zamkni?te. W tym wypadku ludzie niogg przebywac w szcze- 
iinie tak dlugo, dopoki wystarezy powietrza zawartego wewn3trz 
r te J szczeliny. Zalezy to wi?c od ilosci przebywaj3cych w niei 
osob. 

Ponadto szczeliny rozni3 si? jeszcze tym od schronow, ze prze- 
. znaezone 53 do ukrycia mniejszej ilosci ludzi. W wypadku dyspo- 
nowania urz3dzeniami filtrowentylacyjnymi lub tez urz3dzenia- 
mi regeneruj3cymi powietrze, 

•szczebny przeciwlotnicze stale 
niezym nie rozni3 si? od schronow 
odpornych na posrednie skutki 
bomb burz3cyeh. Zabezpieczaj3 
one tez od skutkow wybuchu 
bomby atomowej na pewnei od- 
leglosci od ogniska wybuchu. 

Szczebny przeciwlotnicze stale 
(rys. 50 ) budowane S3 w formie 
zygzakowatej maj3 dwa wejscia 
wyjscia) z przedsionkami gazo- 
szczelnymi wyposazonymi w dwo- 
je drzwi gazoszczelnych. Ko- 
mory dla przebywania ludzi 
wykonane S3 w formie korytarza 



Rys. 50. Szczelina przed wlotnieza 
stala, murowana 
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/-alamujgcego si? pod kcjtem prostym (rvs 5 1 1 w u 

man szczeliny umieszczonr* - y , ^jscach zala- 

do picia. O il ide ma ♦ T ° raZ 2biomiki na wod? 

lezy dopmwadzic do szczeliny oraz na ' 
do sieci kanalizacyjnej. Jezeli natomiaT? d ? c z ubikacp scieki 

doci^gowa, set od£lone od mie^sc^ TdL P ’ kanallzac yi na 1 wo- 
wtedy musz% w niei bvc knihh^Hzf’ gd znajduje si? szczelina, 
czym oswietleSem szSelinv L? W X n ™ ze ™ ^kalii. Zasadni- 
wadzone z -aS SeS el€kt ^zne dopro- 

lenie za pomoc, latarek«iektrycznych” U b a |’S ym < * Wiet ' 



tez - w razie wysokiego poziomu wS stro P c>we .i) iub 

cz?sciowo wystawac ponad^eren cZtf — m °gg 

obsypana warstwq ziemi SzczSiiv^r jest wted ? 

oyc zelbetowe, betonowe, muro^aL ^iS^l™ 2 * Staie ^ 
mentow zdbetowych job betonowych ^ 

Szczeliny przeciwlotnicze tyraczasowe 

tak J ak «*“«* *we 

bomb lotniczyoh oraz prza-i odiamk-m^^^™ 1 Wybucha M c y ch 
czej j polowej. Poniewai „ie 7. ™Ji‘ ‘ZJ™" !kow artylerii lotni - 
“ nie obzoni * **£££ 


% a,a ™r mby ai °— i »- 

■ob^y odporne 

nicne kantiwkfLiT^ S 'J^ U wzm ° c - 

ktbra £ "Z 2 P«enfS^‘ $£ 

Szczelina yypcaazona jest w iawki ™wSki naZ^e do pSi 



■ R *T - 5 tJr. C - > I Tn a . r*"” TO "' toto ^ (przekioi) 

■ /P. glma, 3 — papa, 4 — klapa wentylacyjna. 

wL7a W ?e? nia WOdy 2 wtKloci W5w ani kanalizacji nie ma Wen- 

&£* wyZS^ch 8 ' mze C H na W *** 

SEH“-SSiE5£ 

y go typu stosowane przewaznie nn. wsinnh * ■ 

szczelin? tymczasow, pokazany jelf na rys 52 J Pr26Z 

Przeciwlotnicze ukrycia zabezpieczajtjce 

smmmms 
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wiadajq swojq odpornosciq (pod wzglpdem wytrzymalpsci) na 
postedme skutki bomb burzqcych schronom tego typu. A wiec sa 
one odporne na podmuch, dzialanie odlamkow, pozary, zawalenie 
S i^ budynkcw i powstale stqd zawaliska grazowe, dzialanie od! 
lamkow pociskow artylem przeciwlotniczej i polowej. W schro- 
nach tych jednak rnoze nie bye komor filtrowentylacyinych, kto- 
oczyszczonego powieirza w czasie atakow gazo- 
y h ' Dlate 8'° tez schrony lego typu zabezpieczajq przed atakami 

Ok no wylazowe Wentylacja 



“Qc 


''Okno wnylazoxe 
Rys. 53, Ukrycie zabezpieczajcice - 

- przedsionek, 2 - ^ ^-^ikac.e, * - P.edsionek, 
Zamurowania tub domurowania 

■ j ? dynie pr j ez okre ^ lonf i ilo sc czasu (W zaleznosci od 
ilosci powjetrza znajdujqcego si<? w pomieszczeniach). Przeeiw- 

pomSzezed?^ 13 2afoezpieC2aj ^ oe sklada ^ sk ? z nastepujacych 

a) przedsionkow zaopatrzonych drzwiami gazoszczelnymi 
komor schronowych przeznaczonych na pobvt ludzi 

c) ubiknoji, ’ 

d) ewentualnie komor filtrowentylacyjnych. 

, ° i } e kud y^ ki s 8 nie skanalizowane, wtedy ubikaeje sa w po- 
stacr kulblow hermetycznych. Oswietlenie tych pomieszczeh jest 
podiqczone do sieei elektryeznej budynku.. J 

Poniewaz, jak juz mdwilismy, ukrycia wykonuje sie w istnie- 
jjqcych pomieszczeniach podziemnych lub piwnicznych, nie zaw- 


sze mozna wykonac w nich zapasowe wyjscie w postaci tunelu. 
Dlatego tez majq one polqczenie z piwnicami sqsiednich budyn- 
kow. Polqczenie takie wykonane jest przez wybicie otworu 
drzwiowego . w piwnicznych murach przyleglych budynkbw. 
W czasie pokoju polqczenie to jest zamurowane ceglq na'zapra- 
wie z gliny. 

Poza tymi polqczenjami przeciwlotnicze ukrycia zabezpieczajqce 
w razie braku zapasowego wyjscia tunelowego muszq miec tak 
zwane „okna wylazowe 41 . Okna te pozwalajq opuscic schron w ra- 
zie- czpsciowego zawalenia si q budynku i zawalenia wyjsc zasad- 
niezyeh. Budynki, w ktorych wykonane sq przeciwlotnicze ukry- 
cia zabezpieczajqce, majq wzmocnione stropy, tak aby wytrzy- 
maly one ci^zar gruzu z zawalonego budynku. Wzmocnienie to 
moze bye wykonane z roznych materialow jak na przyklad: belki 
stalowe, belki lub plyty zelbetowe, bale, kantowki lub stemple. 
Piwnice, w ktorych sqwykopane przeciwlotnicze ukrycia zabez- 
pieczajqee i ktdre wystajq czesciowo ponad teren muszq mied 
w razie dzialan wojennych zamurowane wszystkie okna, a wy- 
stajqce ponad teren cz^sci scian zabezpieczone nasypem ziemnym, 
workami lub skrzyniami z piaskiem. Ukrycia zabezpieczajqce sq 
zlokalizowane _ przewaznie w cz^sciach piwnic lub podziemiach 
polozonych tuz przy klatkach schodowych lub tez mi^dzy dwoma 
klaftkami schodowymi. Daje to moznosc szybszego zaj^cia lub 
oproznienia ukrycia i stwarza wkjksze warunki bezpieczenstwa. 
Schrony tego typu wykonuie s\q w budynkach o mocnej kon- 
strukcji zelbetowej lub stalowej ewentualnie w budynkach mu- 
rowanych z moenymi stropami, jak na przyklad stropy zelazobe- 
tonowe Kleina, Ackermana itp. 

Przez pomieszczenia ukryc nie mogq przebiegac kable elek- 
■ tryezne wysokiego napi^cia, przewody gazowe, glowne przewody 
wodociqgowe o duzyeh srednicach oraz wysokopr^zne przewody 
centralnego ogrzewania. 

Przy Ida do we ukrycia zabezipieczajqce wykonane przez odpo- 
wiednie przerobki z pomieszczen piwnicznych przedstawia 
rys. 53. 
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RODZAJE RUMOWISK I SPOSOBY ICH USUWANJA qr 

.naprawa uszkodzonych urzadzen 

•JY, CZaS u wojennych nieprzyj&ciel uzywa wszelk 

. s-odkow, by ziamac opor armii walczgcych na froncie Jedn 
J taklch srodk6w jest paralizowanie zycia wewnat?zTraiu rtr 
napady z powietrza na miasta, osiedla, arter^ komuXcv 

mil w b £ k ^/?5 T f n& ' Napady te powodu ^ szk <>dy i straty'n 
w o-l^ Zime ’ YCia ^podarczego. Wielkosc tych st 

itl: 3 ' u llosci 1 roa za]u srodkow niszczgcych uzytvch nr 

meprzyjaciela w czasie napadu z powietrza. Straty te Loo a fc 
znacznie zmmejszone przy dobrze zorganizowanych i nafezw 
uzytych silach 1 srodkach terenowej obrony przeciwlotniczei Y 

udznTzfd Z -e.rrab my ? rZySt£tpi " d ? akcp Mtowania zasypany 
iudzi i urzadzen, zabezpxeczema uszkodzonych budowli oraz m 

ktohw^h Zn furS raWy USzkodzed waz nych urzgdzeh techniczny< 
w ndescie. f k Wanie ' 16St nieodzowne do normalnego zy< 

mn R 7 ™!t n ' Skutek na ’ lotu nieprzyjaciela na obiekty fabryczi 
moze powstac w nich szereg zniszczeh. Mogg bye zasvpani ludz 
w schronach zburzone hale fabryezne, pod ktdryeh grazami be, 

cii Zn e1S: aiy r °h ZnG m 3 aSZyny ’ wreszcie uszkodzena siec inst 
n a< ? k ; lektryCZnyCh ’ wo<Joci 3gowych lub gazowych. I tu trzel 
naiychmiast przystgpic do akcji ratunkowej, w pierwszvm rzedz 
■ ZaSypan + ych w schronach i prowizotyeznie TSz^iecS 
uszkodzone mstalacje. W dalszej kolejnosci prac nale?y P pS 
pic do naprawy uszkodzonych instalacji, usuwania rumtiwfsk wi 
dostama zasypanych maszyn i narz?dzi fabryezny^ 3 

pr^stSi? i w t i^ k0d l P ? leZy USUn4d szybko ’ aby fabryka mog] 
Prvn^Wn n ^krotszym czasie do normalnej produkei 

Prac^hlonnoso tych robot jest bardzo wielka, zwlaszcza nrz 
usuw a nm zawalisk gruzowych. Przed przystapieniem do tyc 
iobot nalezy przeprowadzic wnikliwe rozpoznanie szkod w cel- 


po-wzi?cia wlasciwych i slusznych decyzji w wyborze oapowied- 
niego sposobu wykonania robot i organizaeji pracy. 

Usuwaniem zwalisk gruzowych winien kierowac czlowiek. 
ktory posiada pewne doswiadezenie i wiadomosci z tego zakresu. 
Niesluszne jest mniemanie, ze kazde uszkodzenie czy usypisko 
gruzowe powstale na skutek lotniczego bombardowania jest inne 
i ma swoistg struktur? oraz ze tylko nieliezne z nich dajg sie ze 
sobg porownac. 

Analizujgc proces niszczenia budynku, ktory znajauje si? w za- 
budowie zwartej, dojdziemy do nast?pujgcych wnioskow. 

Po wybuchu bomby sredniego kalibru zostajg zniszczone przede 
wszystkim mury zewn?trzne trafionego budynku. W czasie 
niszczenia tych murow w obr?bie upadku i dzialania bomby na- 
stgpi juz calkowity zanik sil podmuchu i ssania, tak ze sciany 
sgsiednich budynkow nie ulegng albo ulegng juz tylko bardzo 
malemu uszkodzeniu. W poblizu miejsca wybuchu bomby sciany 
budynku rozpadajg si? w drobny gruz lub w CWiartki. polowki 
albo cale cegly. W dalszej odleglosci od miejsca eksplozji bomby 
sciany rozpadaja sie na mniejsze lub wi?ksze brylv gruzowe lub 
tez unadajg w caiosci. Roznego rodzaju stropy (stanowigee prze- 
waznie mocne, plaskie ustroje), o lie nie znajdowaiy si? w bozpo- 
sredniej bliskosci wybuchu bomby, z reguly nie rozpadajg si? na 
cz?sci skladowe. Upadek stmpu spowodowany jednoczesnym za- 
waleniem si? dwu scian (podpor) dzwigaj^cych strop jest stosun- 
kowo rzadki. Przewaznie wali si? jedna podpora (sciana). Ma to 
miejsce szczegolnie przy wybuchu -bomby na zewngtrz budynku 
w poblizu sciany frontowej, gdy podmuch obala tylko pierwsza 
scian? zewn?trzng i nie ma juz takiej sily, aby zniszczyc scian? 
(podpor?) drugg — wewn?trzng. Stropy utraciwszy jedng podpor? 
(sciana zewn?trzna w budynkach murowanych jest przewaznie 
podporg dla stropow) opadajg jednym koncem ku dolowi. To po- 
czgtkowe pochylenie stropow warunkuje pozniejsze ulozenie si? 
mas gruzowych w uszkodzonym lub zniszczonym budynku. 

Wi?ksza cz?sc gruzu, rumo'Wisk, urzgdzeh i uzbrojenia budynku 
uzyskuje zsuw w stron? obalonej zewn?trznej sciany budynku. 
Stwierdzono, ze przy tego rodzaju zniszczeniu w rumowisku gru- 
zow pozostalym z zawalonego budynku stropy z wyzszyeh kon- 
dygnacji ukladajg si? prawie rownolegle do polozenia zniszczo- 
nego stropu piwnicznego, przesuwajgc si? jak gdyby po stoku 
w kierunku zewn?trznej sciany budynku (rys. 54). Stgd" tez po- 
wstala nazwa tego uszkodzenia — stok. 

Przy tego rodzaju zniszczeniu budynku prace zwigzane z od- 
gruzowaniem zaezyna si? przeprowadzac od gornej powierzchni, 
usuwajgc najpierw gruz znajdujgcy si? w gornych warstwach. 
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■Vykonuje sip to przez zrzucanie gruzu w dol lub zsypywanie * 
poplaszczyznach zawalonych stropow. Wipksze bloki murow K 

dot za n/- CZ a ° n f Ch S , Lropow mon oktycznych mozna przenosic r 
001 P<><docH dzwigow 1 tam rozbijac je na drobnie sze kawall 
i^cznie luo meehanicznie (rniotami pneumatycznymij. 



dol? Ponndt f gmZU ^ Ciska ^ warstwy znajdujgee s% 

stropy me byiy monolityczne, ale np. bylv to stronv ^i 
odSu 6 lub za pomoc ^ dzwigow usungc belki stalowe^^p? 


J 06 


I" 


Jezeli bomba niewielkiego wagomiaru z zapalnikiem opbznio- 
nego dzialania uderzv bezposrednio w budynok. 1o po nrzohieiu 
dachu oraz stropow mipdzypiptrowych wybuchnie przowaunif 
w piwnicy. Silg rozprpzajgcych sip gazow oraz sila podmuchu 
zniszczy on a w pewnym promieniu czpsc murow piwnicznveh 
i strop nad piwnica., w ktory bomba uderzyla. Ponadto uszkodz: 
ona powaxnie nuir/ parteru i strop nad parterem. Gdy mury 
piwniczne hie sg uszkodzone na duzej powierzchni. to gome pip: ra 
moga. sip nie zawalic. Jedynic daeh i at ropy mipdzypiptrowe zo- 
stang uszkodzone przez przebijajgce dzialame bombv. Ten rod ' if 
uszkodzeri nazywamy ..pomieszczeniem wypelnionym“ (rys. 55). 



Przystppujgc do pracy przy odgruzowaniu zniszczonego lub 
uszkodzonego si] nie w dolnycn partiach budynku przede wszyst- 
kim usuwamy bardzo ostroznie pozostale zwisajgce lub silnie 
uszkodzone frsgmentv murow, stropow lub belek. Partis murow 
nadwgtlonych podstemplowuje sip, aby przy usuwaniu gruzow 
nie zwalily sip na pracujgcych. Dopiero wykonawszy le prace 
zabezpieczajgce mozna przystgpic do zasadniczego odgruzowania. 
Gruz nalezy usuwac ku dolowi poczgwszy od waist w gornych. 
Wipksze partie zniszczonych murow lub stropow mozna rozbijac 
mlotami pneumatycznymi. Gruz usuwa sip przewaznie przez wy- 
r.oszenie go rpcznie w nosilkach lub wywozenie taczkami. Przy 
tego rodzaju uszkodzeniach nie uzywa sip cipzkiego sprzptu me- 
chanicznego, jak np. koparki i spychacze, chyba ie budynek nie 
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j Bb -niejsU SS ” ?kSZym 

'owej sciany pomieszczenia czesc slr n, ».j ec czfsc tron_ 
♦raz nadproza okienne tub ’drawing M™ .&™,??™, eS2czel ' jem 



Wyle«4 


r^ U / Szk0dze - u &ian y wewnstrzne pomieszczenia 
okna, dizwi, spaanie cz^sc tynkow itp 

■A53SH&&5&Si*s 

uszkodzone“ (rys. 56). j uszkodzen: „pomieszezenie 

wymaea ia rZ ^np S U T aniu tych zniszczen sa stosunkowo latwe i nie 

W did h'^ejX^r^owa SofudTn&^e oS 
.108 


Si lV t *f*? u< * u doehodzgcq do 30 t/m” zawalenie si c 
n^- }v ' h q £ udynku> iCtore przysypi^ znajdujgee si<? najnve = 
pom^zczema. Pomieszczenia 'to, o ile bed* p^ffdaiy odpowirS 

st r om n?u-n r r 7 ° P ^ nP ' sklepione > “lbetowe lub podstempknvam 
Wy trzymac obcigzenie od gruzow z ? 9 - 
walonego budynku. Taki rodzaj uszkodzen nazywamy ZAZ 
czemem zasypanym“ (rys. 57 i 58). * P j6 ^ 



&'25£35SrS5S? 

1 '' ' .°d ,§°raych warstw i odrzucajgc gruz na boki. DoDiern 

odPni7nw ieni11 z ^ s yP a nych wolno przystapic do zasadnin^v^h^r-c^ 
d g n~ C2yCh - Gdy zasypane pomieszczenie nie bgdzie“ndaIo 
• dnego zapasowego wyjscia, to prawie zawsze najdogodniejszvm 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 


1 najszybszym sposobem uwolnienia zasypanych b?dzie wykona- 
me poakopu tunelowego do pomieszczenia zasypanego od stronv 
gdzie warstwa gruzu jest najmniejsza. 

Sposoby ratowania zasypanych ludzi dokladniej i szerzei beda 
omawiana w nastgpnym rozdziale. 








Rys. 58. Pomieszczenie zasypane 

Gdy w rumowiskach nie znajdujg si? juz zasypani iudzie, przv- 
st?puje si? do zasadniczego odgruzowania. Prace te prowadzi-si? 
wszystkimi dost?pnymi srodkami i mechanicznymi, jak koparki, 
spychacze, dzwigi, rnloty pneurnatyczne itp. 

W tym typie rumowisk nalezy jednak zwracac uwag?, abv spy- 
cha.cz nie pracowal na wierzchu gruzowiska, nad . , p a mi e s z e z e nie m 
zasypanym , gdyz dodatkowe obcigzenie od spychacza dzialajgce 
na strop pomieszczenia zasypanego oraz wstrzqsy dynamiczne, 
jakie on wywola, mogg spowodowac zawalenie sie-stropu nad do- 
mieszczeniem i zranienie obslugi spychacza. 

—^1 

, V’-'/l // •(/ | 


c_r fcj 

Rys. 59. Ruina brzegowa 

z JSf b " r f dnie C° lub wi ^ ksze g° wagomiaru trafi bezpo- 

W 7 rih? Z t Y f k 1 Zh u r 7 ?°’ t0 gruz P rzewa znie ulozy si? 
gow -‘( S r C vs n 5 ) afl ° neg0 budynku tworzj * c zwan ^ „niin/brze- 


I Ten rodza J zmszczema i zagruzowania moze rowniez nt'-wsiac 
} przy zupeJnym zmszczeniu budynku na skutek dzialanh nodmn- 
1 chow 'yywolanych podmuehem bomb lotniczvch W'ek^vch Vi 
1 eksplodujgcych w poblizu lub w wypadku wVpnlenW 

j si? budynku i runi?cia scian nosnych. 

dJ i y dwS“ e “ h r ce przy ° dsi — <«*» — 

.32, V* wanie S ruz6w z 1 erenow jezdni i chodnika z pozostawie- 

” bS'ynta, maSy gm2U * ° br?bie ° CalalyCh ***** c2 « ici 

2) usuwanie calej masy gruzu. 

W obu wypadkach gruz usuwa si? przewaznie sposobem media- 
mcznym, uzywajqc do tego spychaczy. koparek, dzwigow. miotow 
pneumatycznych itp. . 

Po omowieniu rodzaju uszkodzeh budvnkow oraz sposobww 
usuwama rumowisk opiszemy sposoby zabezpieczenia lub prowi- 
zorycznej naprawy bardzo waznych cz?sci skladowych budynku 
tj. mstalacji wodociqgowej, gazowej i elektrvdznej. Je.sli zbom- 
bardowany budynek by! wyposazony w wyzej wymienione in- 
stalacje, pierwszq czynnosciq grupy ratowniczej jest stwierdzenie 
stanu tych urzgdzen. Nast?pnie nalezy odszukac zasuwv przewo- 
dow wodociggowych oraz gazowych, zamkngc je i tym samvm 
zamkngc dopiyw wody i gazu do zniszczonego budynku. 

Instalacja elektryczna musi bye tez wylqczona ^spod napiecia 
by me raziia zasypanych lub ratujgcych. Jezeli tablica rozdzielc/a 
w budynku me zostala zmszczona, wowezas nalezy wvkrecic 
wszystkie bezpieczniki, by wylgczyc przewody zniszczonego bu- 
oynku spod napi?cia. Uszkodzenia powstale w urzqdzeniach’insta- 
lacyjnych winny bye usuwane tylko-przez fachowcow. ktorzy sa 
upowaznieni do tego rodzaju prac. ^ * 

Mozliwosc pelnej naprawy omawianych uszkodzeh jest zwykie 
cpozniona w stosunku do codziennych potrzeb, dlateeo tc/ musi- 
my przystgpic do prowizoryeznego uzupelnienia brakow w nle- 
zb?dnej mstalacji. Po stwierdzeniu np., ze instalacja wodociaeowa 
zostala uszkodzona, pierwszq czynnosciq b?dzie zlokalizowam'e 
miejsca uszkodzenia. Ustalenie tego nie jest specjalne trudne 
gdyz woda uchodzgca ze zniszczonego przewodu zwykie przebiie 
gorng warstw? ziemi i_na powierzchni tworzg si? wilootne pla- 
my ktore przeksztalcajq si? w bloto lub niewiclkie °sadz-^wki 
ustaiiwszy miejsce uszkodzenia przewodu wodociggowego zamv- 
kamy dopiyw i odplyw wody zasuwami umieszczonymi z obu 
stron uszkodzenia Z kolei odkopujemy cz?sc uszkodzonq przewodu 
i wowezas, w zaleznosci od rodzaju uszkodzenia, przyst?puiemy 
do prowizoryeznej naprawy? Jezeli na przyklad okaze si?, ze prze- 
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M d U ^ ™ « n*. 

Sal y.LS lu ’ b iuty 

i muai byd m«„„ “awSy g oraz "S'* uszko<i S 
zabezpieczenia nalezy zalafaS S'E 0 ' 11 ' drutem - 0310,56 
zabezpieczenia cz«scio WO SSlS P 6m ' Po "T* 01 ™™ 
przeplywajaca Wbda me poaiadalSj^S ■" ® Spos6b ' b j' 
zabezpieczonego przewodu. P^inego cismema na odcinku 

nio ^ opisanemu 11 zab^pfec^niu^ s°De^i° nie pozwa ' ]a poprzed- 

odcinek rury wycinamy i na Wn ! c . SWs £° za dania, zniszczony 
wy- Wqz ten ^wilowo y mote 7 Sta ^ my gumo ~ 

czonego odcinka sieci Ktedv 77 d ° Uruchomienia znisz- 

byc usunieta tylko nrzez 7^° S ° b zawiedzie > awaria moze 

Przy u S zkodzente 77 I J^ W T dni£i . grup? Showed w. 
nywane przewaznie z rur L^on]7 ahZ t C 7u ych ’ ktdre S£ 1 w yko- 
pujemy w.sposob podobny do wyiej' ^J^ et ° B0Wych ’ P 03 ^" 

w stti a z^7ZX: S 00 gd y 

(rui-y), a tyro samym w przewS ?? *™ Przekrojem przewodu 
miejsce zniszczenia SSfStS Clsnienia ' Chc «° usteli6 
rewizyjnymi. Studnie te s^ rozmSS studniami 

stppach nie wipkszych iak IrilSi f wzdluz przewodu w od- 
iamania przSu w pozaoStS f SlTIS ° pr6oz te «° *► 
kierun'kowych przewoddw • d f P^czenie dwu rozno- 

ni rewizyjnej. Po2^ i ? P ° m ° <* stud ' 

ci^gu Z. latwoscig molemv u77s7i rewizyjnynu naszego 

ktorym nastgpite uszSenie^ » a 

znajdujemy w ten sposdb, ze przez' wlot te, uszkodz€nla 

zyjnej przetykamy drut staler lub dr^ U , d ° Studni rewi ’ 
srednicy, az do momenta 3vol drut , zeIa2n y o wi^kszej 
Odmierzona diugosc przetkaneno ^rEf 268 ^ 0 ?* 7 W przewodzie - 
miejsce uszkodzonego przewodu nSm dokJadnie 

czenia rury kanalizaevinei ? y ustalaniu miejsca znisz- 

z dwu krabcowych shidzien ™ - 1€ drutem wykonujemy 
zniszczenia na danym 0 «u T kierunku m 4ca 

wyznaczyc na powieSchni rawef HW” W - ten spos6b mozemy 
Po 1 hawet Rugose zntszczonego przewodu 

luk? mi^dzy "tee ?nL777nymi°nrzp ka i usuni<?ciu ^mowiska rur, 
otwartym, ktore moze byd^kon^^^” 11 ^^ iniam y korytem 

-■ » -'3-S'£.sS;= ! ,T“- Srist 
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Zt pozosla]ycb ol " or ^ ^ 

Jesli w niewielkiej odlegiosci od zniszczonego odrin^'a 
wx>du kanaiizacyjnego przebiega kanal dla wod burzowvch (kanai 

studTre ZaJ " Cy tyI 7 WOdy deszcz owe), wtedy wpSt fimel 
pi bn h 7 " 9 wykonujemy prowizoryezne podlgczenie do lo- 
go kanaju vv sposob opisanv wyzej. Po usunieciu uszkodzenia 
przez odpo wiedmq brygad? fa c howco w prowizoryezne nodiaeze- 
me powinno bye zlikwidowane. * pocu^cze- 


- Szkolente w zakresle O.P.e. 
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ROZDZIAL X 

ZASADY RATOWANIA ZASYPANYCH GRUZEM 

Gdy w ukryciach przeciwlotniczych dub schronach zasypanych 
zwalami gruzu zawalonego budynku znajdujg si? ludzie, ktorzy 
majg odciete wyjscia, przy braku tunelowych wyjsc zapasowych 
nalezy im dac jak najszybciej pornoe. W tym wypadku pierwsza 
czynnoscig b?dzie przeprowadzenie rozpoznania. 

Najwazniejszym zadaniem rozpoznania jest okreslenie miejsca. 
gdzie w czasie nalotu przebywali zasypani ludzie. Poza ustaleniem 
miejsca zasypania, nalezy okreslic jego stopien, mo-zliwosci rato- 
wania ludzi oraz potrzebne do przeprowadzenia prac srodki w po- 
staci sprzgtu, materialbw i sil roboczych. Ratowanie b?dzie znacz- 
nie latwiejsze, jezeli zasypani znajdowali. si? w piwnicach 
budynku o konstrukcji szkieletowej (zelbetowej lub staiowej). 

W budynkach tego typu szkielet jest konstrukcji nosng i nie 
ulega zlburzeniu od podmuchu wybuchajgcych w poblizu bomb. 
Zniszczone natomiast b?dg sciany zewn?trzne, ktore stanowig wy- 
pelnienie, posiadajg duze plaszczyzny la two przy jmui ace po- 
dmucth i sg wykonywane z materialow slabszych niz szkielet. Na 
skutek rjiszczenia tych scian tworzg si? na ogol niewielkie ilosci 
gruzu i ratownietwo w tym wypadku napotyka mniejsze trud- 
nosci niz w budynkach o konstrukcji murowanej, gdzie sciany 
zewn?trzne z cegly sg scianami nosnymi. Zniszczenie tych scian 
powoduje zawalenie si? stropow, ktore stanowily ich podpor?. 
Tworza si? wowczas duze, zwarte rumowiska. 

Rozrozniamy dwa sposoby wydobywania zasypanych ludzi. 

Pierwszy sposbb polega na usuwaniu gruzbw. Usuwanie winno 
trwac tak dlugo, az zasypane pomieszczenie zostanie odkryte, 
a ludzie uwolnieni. 

Drugim sposobem jest wykonywanie chodnika lub tunelu 
w zwalach gruzu albo pod gruzamd w ziemi w formie sztolni 
w celu dostania si? do pomieszczeri.z zasypanymi. 

Ombwimy obecnie pierwszy sposbb ratowania, tj. ratowanie 
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iiskach budynku o konstrukcji szkieletowej. “ " 

. lodzaju piacach nalezy zwracac baczna u\va°e n. 
ukiad gruzu i sposbb usuwama. gdyz maze si? zdarzyb, ze usu 
wajac gruz odkrywamy scian?, na ktora z drugiej slronv cisni< 
olbrzymia masa gruzu. Seism, taka maze pod tym naporem za 
wahc si?, powodujac nieszcz?sliwe wypadki wsrod ratuiacvcl 
] zasypanych. W takich wypadkach kierujacy nraca druzyny ra- 
tcwniczej powinien zarzgdzic zabszpieczenie sl'abvch miejs< 
stemplami. Przy tym sposobie ratowania gruz moze bye usuwam 
tyiko narz?dziami r?cznymi, ladowany do nosilek i wynoszony 
Moze tez Dye odrzucany r?cznie lub za pomoeg lopat na boki. Je- 
zeli pozwala na to miejsce, to gruz nalezy usuwac za pomoco 
taezek. ^ 

By odwceenie bylo ciagle, wywoz gruzu organizujemy w ten 
sposob, ze jedna grupa ludzi obsluguje tyiko taezki, a druga je 
iaduje. Przy orgamzaeji tych robot mozna zaczgc prac? rowno- 
czesnie w kiiku miejscach, leez w ten sposbb, by jedna grupa nie 
przeszkadzala w pracy grupie drugiej. 

Ratowanie zasypanych wymaga cigglosci pracy, dlatego tez 
ueiujgcy akeja ratunkowg powinien przewidziec grupy pracowni- 
kow, ktore 'b?dg zast?powaly pracujacych, by dac im moznosc 
odpoczynku. Przy tego rodzaju pracach uzywanie ci?zkiego sprze- 
tu mechamcznego nie jest wskazane. 

Jezeli w czasie rozpoznania^itarierdzimy, ze pod zwalami ru- 
mowisk zbombardowanych budynkow znajduja si? ukrycia zabez- 
pieczajgce lub schrony i nie da si? zastosowac pierwszego sposobu 
(tj. usuwama gruzu ze wzgl?du na charakter zawalisk), to~stosu- 
jemy wowczas drugi sposbb, tzn. przyst?pujemy do przebijania 
tunelu w zwalach gruzowych. Kierujgcy robotami musi wvzna- 
czyc miejsce i taki kierunek tunelu, by w czasie przebijania go 
me natrafic na przeszkody w postaci wielkich zlomow sciennych 
lub przewcdbw instalacyjnycb, ktore nie zawsze dadzg si? omi- 
ngc. Dla zapewnienia skutecznosci prac druzyn pracowniczvch 
wykonujemy zwykle dwa tunsle (jednoczcsnie). 7 

Przebijame tunelu w zawaliskach gruzowych jest podobne do 
przebijania kanaiow wykonywanych podkopami przy uzyciu za- 
bezpieczen w formie odbudowy urobku. ■ Przed przystgpieniem do 
gcuzu na przodku nalezy przygotowac odpowiednie 
rtrewno, ktore b?dzie nam siuzyio do obudowy tunelu. 

Z kolei ombwimy obudow? wykonywanego tunelu. Prace zwia- 
zane z tyini robotami sg bardzo wazne, a wykonanie ich wymaga 
szczegolnej dokladnosci, od tego bowiem zalezne jest bezpieczen- 
stwo ratujgcych oraz pewnosc udzielenia pomocy zasypanym. 
.Obudowa sklada si? z nastepujgcych elementbw: 
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- siupow (stempli), ktorych zadaniem jest przenoszenie cie- 
zaru nad stropem tunelu, ' v 

Jfo P6r ’ kt6re ZabC2pi& ? Zak strop y P rze 'd wywroceniem oraz 
przenoszq parcie gruzu na sciany boczne tunelu 

c) oczepbw spoczywajqcych na slupach 

d) szaiowania, ktore jest wsuwane pomfedzy gruz a ram* utwo- 
rzonq ze slupow, oczepow 1 rozpor (rys. 80). 



Rys. 60 . Stosowanie ram o slupach ukosnych 

Po przygotowaniu ram skladajqcych si Q ze slupow i oczepu 
przyst^pujemy do prac wlasciwych. Pracujemy w ten sposob ze 

ze + ska ^y r ak£ka 1 wyk * naniu chodnika, 
y 3 t poczqtkiem tunelu, l^tawiamy dwie ramy usztywnione 
rozporami w odleglosci osiowejme wi*kszej jak 1,5 m, a^astep- 
wsl \ wam y deski szalunkowe na zewnqtrz ram w ten 
. posdb, -by od czola (przodku) stykaly si<; z rumowiskiem. Po usu- 

nr!Sl, grU2U Z C fu a przesuwam y ca} y szalunek po ramaoh do 
przodu przez podbijanie mlotem desek z ich konca. Gdy rumo- 

^2? Z CZ0la na pewne .i dlugosci, ustawiamy 

nowq ram*, ktorq usztywmamy rozporami poprzecznymi i do- 

?a^ei a n na ^ Pnie WS ^ Wam D y deski zabezpiecza- 

j%ee tunel przed zasypaniein. Powtarzajqc kolejno tq czynnosc 

tUne i na ^ dan? * dlu %™ 6 (rys. 61). Nalezy zaznaczyc 
ht* 0 ? 1 * 8 ? 050 ramami ustawianymi wzdluz tunelu musi 

byd ustalona kazdorazowo przez kierujqcego robotami, gdyz jest 
°’ d mate ” alu gruzowego, przez ktory przekopujemy 
k *°!7 ma hyc podparty. Szalowanie moze bye scisle lub 
uzne. Jezeli gruz zawiera znaezne ilosci drobnych ' odlamkow 
cegiei i pylu, to wowczas nalezy stosowac szalowanie scisle gdvz 
c P ; rZy f alowa1 ?. 11 ! l^nym mial i pyl moze spowodowac odsuni^cie 
; i i™ i asy iWallsk ' ZwaIlska te w rezultaeie mogq doprowadzic do 
przeciqzema szaiowania i zawalenia tunelu. Speejalnq trudnosc 
pizy yykonywamu tunen stanowiq wszelkiego rodzaju przewody 
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instalacyjne. Napotkaws/y tego 
rodzaju przeszkode nalezy 
robot y prowadzic bardzo osiroz- 
nie, aby nie stworzyc niebez- 
pieczenstwa — tak dla ratujq- 
cych. jak i zasypanych — zala- 
nia wodq, zairucia gazem lub 
porazenia pradem elektrycz- 
nym. Jezeli przeszkod tych nie 
da s:q usunqc, to nalezy zmienic 
kierunek tunelu w poziomie, 
a gdy i to jest niemozliwe, na- 
lezy zaprzestac dalszych prac, 
a brvgad* pracujqcych przesu- 
nac do prac przy drugim tunelu 
jako pomoc lub drugq zmian^. 

Oprocz wyzej opisanego sq 
inne sposobv ratowania zasypa- 
nych w schronach lub piwni- 
cach. Jednym z nich jest wyko- 
nanie sztolni pochylej. Sposob 
ten jest szybszy od tunelowa- 
nia, ale nie zawsze moze bye 
stosowany. Polega on na tym, 
ze omijamy zwaly gruzowe 
przez przekopywanie si<? pod 
nimi i wykonanie w ziemi tu- 
nelu pocnylego. Wykonanie 
sztolni jest mozliwe tylko wte- 
dv, gdy poziom wod grunto- 
wych jest nisld i nie grozi zala- 
& niem wykonywanej sztolni. Mu- 
simy tez bye pewni, ze miejsce, 
gdzie ma bye wykonywana 
sztolnia, jest wolne od wszel- 
kiego rodzaju instalacji podzie- 
mnych, ktore. zwykle sq zakla- 
dane przy piwnicznych murach 
budynkow. Nalezy rowniez 
sprawdzic, czy grunt, w ktorym 
mamy wykonac sztolni^, jest 
odpowiednio zwarty. Szczegol- 
nie korzystnym miejscem na 
wykonanie sztolni jest prowa- 
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Mupow (stempii), ktorych zadaniem jest przenoszeme cie- 
zaru nad stropem tunelu, * 

nr lrr r ’ kt6re Zabezpieczaj£l str °Py Przed wywroceniem oraz 
ptzenosz^ parcie gruzu na sciany boczne tunelu 

c) oczepow spoczywajqcych na siupach, 

d) szalowania, ktore jest wsuwane pomi’?dzy gruz a ram? utwo- 

izona ze slupow, oczepow i rozpor (rys. 60). ^ 



Rys. 60. Stosowanie ram o siupach ukosnych 

Po przygotowaniu ram skladaj;*cych si? ze slupow i oczepu 
przy.st?pujemy do prac wlasciwych. Pracujemy w ten sposob ze 
po usuni?ciu gruzu ze skarpy zwaliska i wykonaniu chodnika 
. tunelu > «^my dwie ramy usztywnione 
W odleglo ^ cl osiowefme wi?kszej jak 1,5 m, a nast?p- 
fnL if™ ^ wsu , wa / m y deskl szalunkowe na zewn^trz ram w ten 
° d czola (P rzodku ) stykaly si? z rumowiskiem. Po usu- 
przesu , wam y caly szalunek po ramach do 
P . Z ? du prze2 . P odbl janie mlotem desek z ich konca, Gdy rumo- 
wisko zostanie usuni?te z czola na pewnej dlugosci, ustawiamy 
dSnv™T ? ’ 7 usztywniamy rozporami poprzecznymi i p l 
nas ^ pme wsuwam Y deski szalunkowe zabezpieczT 
j^ce tunel przed zasypaniem. Powtarzajfjc kolejno t? czynnosc 
wykonujemy tunel na zgdang diugosc (rys. 61). Nalezy zaznaczvc 

ramami usto wianyml wzdlui tunelu mjsi 
bye ustalona kazdorazowo przez kieruj^cego robotami, gdyz jest 

tuL ° d m t te f lalu S ruz °wego, przez ktory przekopujemy 

lu?ni r i 7 ma byC P odparty - Szalowanie moze bye scisle lub 
ceSti /nvtn f UZ ZaW1Gra znaczne drobnych odlamkow 

nrSr l ’ -° 7°, Wczas naIe2 y stosowac szalowanie scisle, gdyz 
TYiao-tr V.\““T * yjx iilUie spowoaowac oasuni?cie 

SI? masy z.walisk. Zwaliska te w rezultacie mog£* doprowadzic do 
przec^zema szalowania i zawalenia tunelu. SpLcjalS S<5? 
przy wykonywamu tuncTf stanowiq wszelkiego rodzaju przewody 



m.stalacyjne. Napotkawszy tego 
rodzaju przeszkod? nalezy 
robotv prowadzic bardzo ostrnz- 
nie, a bv nie stworzyc niebez- 
pieczenstwa — tak dla raluj^- 
cych, jak i zasypanych — zala- 
nia wodg, zatrucia gazem lub 
porazenia prgdem elektrycz- 
nym. Jezeli przeszkod tych nie 
da si? usungc, to nalezy zmienic 
kierunek tunelu w poziomie, 
a gdy i to jest niemozliwe, na- 
lezy zaprzestac dalszych prac, 
g a brygad? pracujgcych przesu- 
ngc do prac przy drugim tunelu 
2 jako pomoc Iub drugg zmian?. 
-o Oprocz wyzej opisanego sq 
g inne sposoby raiowania zasypa- 
£ nych w schronach lub piwni- 
c each. Jednym z nich jest wyko- 
■2 nanie sztofni pochylej. Sposob 
^ ten jest szybszy od tunelowa- 
| nia, ale nie zawsze moze bye 
u stosowany. Polega on na tj-m, 
c ze omijamy zwaly gruzowe 
| przez przekopywanie si? pod 
8 nimi i Avykonanie w ziemi tu- 
^ nelu pochylego. Wykonanie 
. sztolni jest mozliwe tylko wte- 
® dy, gdy poziom wod grunto- 
“ wyeh jest niski i nie grozi zala- 
0:1 niem wykonywanej sztolni . Mu- 
simy tez bye pewni, ze miejsce, 
gdzie ma bye wykonywana 
sztolnia. jest wolne od wszel- 
kiego rodzaju instalacji podzie- 
mnych, ktore. zwykle sg zakla- 
dane przy piwnicznych murach 
budynkow. Nalezy rowniez 
sprawdzic, czy grunt, w ktorym 

odpowiednio zwarty. Szczegol- 
nie korzystnym miejseem na 
wykonanie sztolni jest prowa- 
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lSf ianie ' bUdynkU ' W kt6rym ^ --on 

1 W '**« zasadniczo niczym 
% nu rozni °d budowy tunelu (rys G2) ,y 

zwracac uwag? na stan fizyczny swego zespolu w czaMe^kony- 



3 Zm l CZenie P° Wodu j e ^rak skupienia w pracy 

-™S«r C ^ e “ Ziane st ^7 i nieszl^l 

dz%cy w sldad druzvnv riw° h ’- Jak 1 . za sypanych. Ludzie wcho 
l) y helm 7 l b ej wmm b y° zaopatrzeni w: 

kami gruTu; zab€z P^«ajgcy -glow? i twarz przed odlam- 

/ 2 L ^ be2 P iecz ^istwa umocowang do specjalfcych szelek Jin,, 

nehiS; ^ ’ P ° razema P r ^ dem lub zawalenia sit? t»- 

2 i U ;^ A Cbroni ^ & °f.y przed kurzem i odpryskami gruzu- 
5 SZi ^° rZc T. r< ? ce W ezasie p/acy : 8 ’ 

lem i k™’ ^ ^ UZy d ° P rzeslania nia ust i nos a przed py- 
fem i kurzem powstajgcym w ezasie usuwania gruzu. ^ P7 


ROZDZIAL XI 

ZASADY OBCHODZENIA SI^ Z NIE WYBUCHLYMI 
BOMB AMI 

WcanenMrta nieprzyjaciela z powietrza zdarzaj, si? wy- 

y padwe na lu >> osiedla nie wybuchaj,. 

Mogg bye dwie przyezyny tego. 

, j!? na Z , nich to wadiiwe wykonanie zapalnika, w ktory zostala 
^ b R^l Dr ° ]0 u a ’ drUSa t0 uzbr °.l' enie bom by .w zapalnikczaso 
y. Bomby uzbrojone w zapalnik czasowy, zwane bombami 
o opozntonym dzialamu, mogg wybuchac z opoznieniem kilku lub 
ktatumutowyin, a nawet kilku lub kilkunastugodzinnym. 
Zadamem tychbomb jest razeme mieszkancow, ktorzy po napa- 
dzie nieprzyjaciela z powietrza opuszczajg schrony lub ukrycia 
zabezpie cz a ] gee i powraeajg do normalnycli zaj?e. Ten bestialski 
m J rdo ™ ia niewir^ej ludnosei cywilnej zastosowali na 
erokg skal? hitlerowcy w drugiej wojnie swiatowej. W pierw- 
szej chwili me jestesmy w stanie okreslic, czy znaleziona bomba 

in] * T cz y tez za Palnik jej jest ustawiony na 

opozmone dzialama; nalezy -wi?c pami?tac o podstawowej zasa- 
ozie, ze o wypadku natkni?cia si? na nie wvbuchlg bomlbe trzeba 
oezzwIO'Cznie pp-wiadomic najblizej znajdujgce si? wladze TOPL. 

Kozbrajame i hkwidowa nie nie wy paid w bomb lotniczvch oraz 
bomb z opozmonym dziataniem stanowi speejainq gal?z wiedzy 
wojskowej_ zwang piratechnikq. Dlatego tez osoby nie posiadajace 
wysZkolema pirotechnicznego ani upowaznienia do tego rodzaju 
prac me powinny i nie mogg podejmowac si? zadnych robot zwia- 
zanych z rozbrajaniem jakiehkolwiek bomb lub przygodnie zna- 
lezionych niewypalow pociskow artyleryjskieh 
OdnajdywaniP niewybuchdw bomb w tcrenie'w nWkiorych wy- 
padkach jest rzecza bardzo skomplikowang. Nie wybuchla bomba 
przebiwszy powierzchni? ziemi przeniknie w grunt na gl?bokosc 
kalku metrow, tworzac pozorny lej w miejscu upadku, ktdry 
tudzgeo przypomina lej powstaly od wybuchu :bombv malego 
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S y mf ianle bUdynku ' w kt ^ m 

& r° wa — — ■**» 
'™“ ™« « «■■ Ai .4"i" s.r.5;" 



oTz 2m «“enie powoduje brak skupienia w pracy, 

kami f 0Wy Stow^ i twarz przed odlan,- 

ta 2 r,o^fl! >e ^? le f Ze] ? StW ? llmo,cowani l do specjalnych szelek Una 

S’ffiS' 

3) okulary chronigce oozy przed kurzem i odpryskami emzn- 
4 r^kawice skorzane chronigce rgce w czasie pmcy ® ' 

ktor y s}ui 7 do przeslaniania ust i p r2 «J Dv 
tern , kurzem powstajacym w czasie usuwania griST P Py 


ROZDZIAL XI 

ZASADY OBCHODZENIA SI£ Z NIE WYBUCHLYMI 
BOMB AMI 

W czasie napadu nieprzyjaciela z powietrza zdarzam sip wy- 
padki ** bomby padajgce na miasta lub osiedla nie wybuchaia 
Mog^ 'bye dwie przyczvny tego. 

Jedna z nich to wadiiwe wykonanie zapalnika, w ktorv zostala 
bomba uzbrojona, druga to uzbrojenie bomby .w zapalnik'czaso- 
wy. Bomby uzjbrojone w zapalnik czasowy, zwane bombami 
oopozmonym dzialaniu, mogq wybuchac z opoznieniem kilku lub 
kilkunastuminutowym, a nawet kilku lub ldlkunastugodzinnym 
Zadamem tych bomb jest razenie mieszkancow, ktorzy po napa- 
dzie meprzyjaciela z powietrza opuszczajt* schrony lub ukrveia 
zabezpiecz a j gee i powracafo do normalnych zajpe. Ten bestialski 
sposob mordowania niewin^ej ludnosei cywilnej zastosowali na 
szerokq skalp hitlerowcy w drugiej wojnie swiatowej. W pierw- 
szej chwili nie jestesmy w stanie okreslic, czy znaleziona bomba 
jest wadliwie uzbrojona, czy tez zapalnik jej jest ustawiony na 
opozmone dzialania; nalezy -wipe pamiptac o podstawowej zasa- 
ozie, ze o wypadku natknipcia sip na nie wvbuchlg bombp trzeba 
oezzwlocznie powiadomic najblizej znajduj^ce sip wladze TOPL 
Rozbrajanie i likwidowanie ■ niewypalbw bomb lotniczych oraz 
bomb z opbznionym dzialaniem stanowi specjalng galpz wiedzy 
wojskowej. zwang pirotschnikjp Dlatego tez osoby nie posiadajqce 
wyszkolenia pirotechnicznego ani upowaznienia do tego rodzaju 
prac nie powinny i nie mog/j podejmowac sip zadnych robot zwisj- 
zanych z rozbrajaniem jakichkolwiek bomb lub przygodnie zna- 
Iezionych niewypalow poeiskow artyleryjskich. 

Odnajdywanie niewybuchow bomb w terenie w niektdrvch v>w_ 
padkach jest rzeczg bardzo skomplikowana. Nie wybuohla bomba 
przebiwszy powierzchnip zic-mi przeniknie w grunt na glpbokogc 
kilku metrow, tworz^c pozorny lej w miejscu upadkii, ktdry 
fudzgeo przypomina lej powstalv od wybuchu bomibv malego 
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bomby przez prowizoryczne ogrodzenie, a nastepnie zgodnie 
z wielkosciami podanymi w tabeli (obok) zabezpieczyc wszelkie 
dojscia do, zagrozonego miejsca. Z kolei organizuje on ewakuacje 
mieszkahcow z domow, ktore znajduja sie w promieniu zniszcze- 
ma niewybuchu, do strefy niezagrozonej. Organizuje ewakuacje 
musi on pamietac, ze drogi ewakuacyjne powinny prowadzic poza 
strefy zagrozonq i w zadnym wypadku nie mogq przebiegac 
w poblizu miejsca, w ktorym znajduje sie niewybuch. Przebieg 
ewa'kuacji nalezy organizowac w ten sposob, by grupy ludzi 
opuszczajgce miejsce zagrozone nie byly duze i zachowaly miedzy 
sobq pewien odstep., Po dokonaniu ewakuaeji druzyna zabezpie- 
czajca strzeze dojsc do miejsca zagrozonego az do czasu przy- 
bycia jednostki pirotechnicznej. 
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Rys. 63. Zabozpieczenie budowli przed niewvbuchem 

Z chwi j przybycia jednostki pirotechnicznej do rejonu zagro- 
zenia kierownictwo nad ealoseig obejmuje dowbdea oddzialu piro- 
teenmeznego, a kierownik druzyny zabezpieczajgcej wraz ze 
swoimi ludzmi wykonuje od tej chwili poiecenia i rozkazy do- 
wodey oddziaiu pirotechmcznego. Dowodca grupy pirotechnicz- 
nej po zapoznaniu si? z sytuacjg i okresleniu skutkow. jakie 
mog>yby zaistniec w razie wybuchu bomby, organizuje zabezpie- 
czenie budynkow, maszyn i urzgdzen, ktore znajduja sie w- pro- 
nneniu zniszczenia. Zabezpieczenia te wykonywane pod jego 
.vicrunkiem przez druzyne samoobrony TOPL razem z oddzialem 
pi rotechnicznym . 
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ROZDZIAL XII 

BOMBA ATOMOWA I JEJ DZIALANIE 

w rz^dzie znanych dotychczas srodkow razenia stosowanych 
w dziaianiach wojennych podczas napadow z powietrza znajduje 
ei^ rowmez bomba atomowa. Bcrnba atomowa — oparta na wy- 
korzystaniu energii a torn owe j — jest broni^ o dzialaniu wybu- 
chowym. Zbudowana w czasie ostatniej wojny swiatowej zostala 
w tym czasie po raz pierwszy uzyta. W wyniku wybuchu bomby 
atamowe] zrzuconej przez imperialistow amerykariskich staio si<? 
jasne dla wszystkich uezciwych ludzi calego swiaita, ze jedno 
^ najwi^kszych odkryc, jakich dokonala ludzkosc, moze spowo- 
dowac zaglad^. Straszliwy^ bilans zbrodniczego napadu atomo- 
wego na bezbronne japohskie miasfo Hiroszinuj w sierpniu 
1945 roku stal si^ symbolem nowej metody masowego mordowa- 
nia bezbronnej ludnosci. 

W wyniku tego nieoczekiwanego napadu 17 tysiecy mieszkan- 
cow zginelo — nie pozostalo po nich nawet- sladu. Po 47 tysi^cach 
pozostaly zwloki, 60 tysi^cy zmarlo wsrod ci<?zkich cierpieri 
w ciggu jednego miesiqca po wybuchu, a 40 tysi?cy zostalo ciezko 
rannych. Z 96 tysi^cy domow istniej^cych przed wybuchem 
w ci^gu paru sekund zostalo zaledwie 30 tysi^cy. 

IN iebezpieczenstwo zastosowania broni atomowej jest grozne 
szczegolnie dla duzych skupisk ludnosci, dla miast i osiedli. Dla- 
tego tez obrona przeciwatomowa stanowi jedno z wazniejszych 
zagadnien nie tylko dla ternowej obrony przeciwlotniczej, ale 
rowniez dla calego spoleczenstwa. 


POJl-JCIE ATOMU 

. Wszystkie ciala materialne, z ktorymi si§ spotykamy, skladaiaj 
si$ z bardzo drobnych cz^steczek zwanych atomami (atom — po 
grecku niepodzielny). 

Atomy s<| to wi<?c najmniejsze czastki kazdej substancji, posia- 
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daj^ce wszystkie jej wiasciwosci chemiczne i fizyczne. Wielkosc 
atomow jest tak mala, ze milion atomow ulozonych obok siebie 
zaj?loby odcinek o dlugosci zaledwie 0,1 mm. 

Kazdy pierwiastek posiada inne atomy, ale ich budowa jest 
podobna (rys. 64). Obeenie znamy 100 pierwiastkow chemicznych. 
Wszystkie zostaly ulozone w okreslonym porzcjdku na tab! icy 
wielkiego uczonego rosyjskiego Mendelejewa. 


Elektron 



Rys. 64. Schemat budowy atom6w: Rys. 65. Izotopy helu 

l — wodoru, 2 — helu, 3 - tlenu 


Kazdy atom skiada si? z dodatnio naiadowanego jgdra i bardzo 
szyibko kr^zqcych wokol niego elektronow — czqsteczek nalado- 
wanych ujemnym ladunkiem elektrycznym. Jgdro znajduje si? 
w srodku atomu (rys. 65). Skiada si? ono z dwoch rodzajow cza- 
steczek: protonow z dodatnim ladunkiem elektrycznym oraz neu- 
tronow nie posiada jacych ladunku elektrycznego (oboj?tnych).. 

Caly atom jest w zwyklych warunkach elektrycznie oboj?tny . 
Stqd tez ilosc protonow odpowiada tej samej ilosci elektronow, na- 
tomiast ilosc neutronow w atomie tego samego pierwiastka mode 
bye rozna. 

Aby zrozumied poj?cie wielkosci jadra i atomow, mozna poslu- 
zyc si? nast?pujacym porownaniem. Jezeli atom zostalby na przy- 
Idad powi?kszony 1000 miliardow razy, to jego jgdro mialoby 
wowczas w przyblizeniu wielkosc giowki od szpilki, a elektrony 
znajdowalyby si? w odleglosci okolo 100 metrow od jgdra. 

. Wi?kszosc pierwiastkow chemicznych posiada tzw. odmiany 
izotopowe (izotopy), ktorych atomy przy tym samym ladunku 
elektrycznym rozniq si? ilosc 13 neutronow jgdra, a wi?c ci?zarem 
atomowym. Atomy te otrzymaly nazw? izotopow, co w tlumacze- 
n.iu z greckiego znaezy: zajniu jacych to samo miejsce (czyli ten 
sam kwadrat w tablicy Mendelejewa). 

Izotopy pierwiastkow mozna otrzymac rowniez w warunkach 
sztucznych. W ten sposdb na przyklad otrzymano nie istniej^cy 
w przyrodzie izotop wodoru o ci?zarze atomowym 3, szereg izo- 
topdw uranu uzywanych do produkcji bomby atomowej itp. 
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Pomi?dzy czgsteczkami j^dra atomowego dzialajq duze sily 
wzajemnego przyeiagania, ktore nazywane se* silami j^drowymi. 
S3 one znaeznie silniejsze od sil wzajemnego odpychania, jakie 
dzialajq pomi?dzy jednoimiennymi ladunkami elektryeznymi pro- 
tonow. Powoduje to ogromng trudnosc rozdzielenia na cz?sci 
j^der atomowych wi?kszosci pierwiastkow chemicznych. 

Gdybysmy chcieli utrzyniac protony w jgarze nie za pomoca sil 
jadrowych, a innych, to wowczas byloby trzeba przeciwstawic 
elektrycznym silom odpychajacym niezmierzone wprost co do 
wielkosci sily. W celu utrzymania protonow w jqdrach atomow 
znajdujacych si? w milimetrze szesciennym powietrza konieezna 
bylaby sila rowna 100 000 000 000 000 ton. Stad tez wynika nie- 
zwykla trwalosc jgder atomowych, mimo ze na przyklad elektrony 
jest stosunkowo nietrudno oderwac od atomu. 

Istnieja rowniez ciala, w ktorych wewn?trzny rozpad jadrowy 
zachodzi samorzutnie — ciala te nazywane sa promieniotworezy- 
mi. Podezas ich rozpadu wyzwala si? energia, ktora rozprz'estrze- 
nia si? przez promieniowanie jadrowe towarzyszgee temu rozpa- 
dowi. Energia tych substaneji, wypromieniowujaca w postaci 
niewidzialnych promieni, przenika przez rozne ciala. Promienio- 
wanie to moze wywolad silne poparzenia ciala, jezeli jego dzia- 
lanie b?dzie dostateeznie dlugotrwale. 

Atomowe materialy wybuchowe stanowia takie metale, jak 
uran 233, uran 235, pluton 239. Sa one miliony razy pot?zniejsze 
anizeli zwykle materialy wybuchowe. 

Podezas wybuchu atomowego nast?puje przejscie energii we- 
wnatrzjadrowej w energi? promieniowania oraz energi? szybko 
biegnacych odlamkdw atomdw i czastek jadrowych. 

Wydzielajaea si? podezas naturalnego rozpadu atomdw i sztucz- 
nych przemian jadrowych energi? nazywamy energia atomowa, 
natomiast bron oparta na wykorzystaniu tej energii — bronia 
atomowa. 

PODSTAWOWE WIADOMOSCI O BOMBIE ATOMOWEJ 

Obeenie znane sa dwa rodzaje broni atomowej: bron atomowa 
o dzialaniu wybuchowym i bojowe srodki promieniotworeze. Pod- 
stawowym rodzajem broni atomowej jest bron atomowa o dzialaniu 
wybuchowym. 

Jadrowym mater ialem wybuchowym w bombie atomowej ura- 
nowej jest izotop uranu 235. Izotop ten zgromadzony jest w drob- 
nych grudkach, z ktorych kazda posiada rozmiary mniejsze od 
rozmiardw krytycznych. Gdybysmy utworzyli bryik? o masie po- 
nadkrytycznej, na przyklad przez zetkr.i?cie dwoch mniejszych 
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bryiek, nalychmiast zapoczatkowany zostaje lawinowy proces 
p?ka.nia jader uranu 235 i nast?puje wybuch (rys. 66). 

W zwiazku z tym bomba atomowa sklada si? z metalieznego 
uranu zawierajacego. wylacznie atomy izotopu uranu 235 w formie 
cnenkiej powloki wewnatrz pustej. Przy takim ukladzie masa 
uzytego uranu ma wartosc podkrytyczna i bomba zabezpieczona 
jest przed wybuchem. Ladunek jgdrowy zostaje nast?pnie umiesz- 



czony oddzielnie w dwoch cz?sciach i otoczony materialem wy- 
buchowym (np. trotylem). Specjalne urzadzenie zainstalowane 
w bombie powoduje Vywotanie wybuchu materialu wybuchowe- 
go w odpowiednim czasie. Jezeii zostanie spowodowany wybuch 
tadunkow trotylu, to wywoia on zgniecenie kuli uranowej w jedng 
mas?, co spowoduje jej wybuch (rys. 67). 

Od szybkosci, z jakg zostang pol^czone ze soba cz?sci ladunku 
jadrowego, zalezy stopien, w jakim przsbiegnie reakcja lancucho- 
wa, a zatem i sila wybuchu. Oczywiscie przy wybuchu cz?sc 
ladunku ulega rozrzuceniu, zanim nastapi rozszczepienie wszyst- 
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kich jader, w wyniku czego obniza si? energia wybuchu. Gdyby 
obie cz?sci ladunku jadrowego zblizac do siebie powoli, wcwczas 
liczba jader, ktdre nie zdqzylyby ulec rozpadowi, bylaby jeszcze 
wi?ksza. Reakcja lancuchowa rozpooz?laby si? wczesniej, niz na- 
stapiloby zespolenie ladunkow, przy czym znaczny wzrost tem- 
peratury przy zapocz^tkowanej reakcji moglby doprowadzie do 
zniszczenia ladunku, a nie do jego wybuchu. 
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Rys. 67. Schemat konstrukcji bomby atomowej. 

Prawy rysunek przedstawia zblizanie obu czQSci 
ladunku atomowego 

Jezeii ladunek jadrowego materialu wybuchowego otoczy si? 
oslona z materialu posiadajacego zdolnosc odbijania neutronow, 
to krytyczna mas? ladunku mozna zmniejszyc. Oslona bowiem 
b?dzie odbijala z powrotem neutrony, ktore wylecialy z jadrowego 
materialu wybuchowegoi. 

Na podstawie odpowiednich obliczen przyjmuje si?, ze masa 
krytyczna uranu 235, uformowanego w ksztalt kuli, wynosi okolo 
jednego kilograms. Jednakze w praktyce w wyniku odpowied- 
niego ulozenia jadrowego materialu wybuchowego stosowane 
byly znacznie wi?ksze ladunki (np. ladunek jadrowy w bombach 
zrzuconych na Japoni? wynosil okolo 50 kg, a ogolny ci?zar bomb 
od 4 do 10 t). 

Reakcja lancuchowa w jadrowym materiale wybuchowym roz- 
pocznie si? juz w chwili, kiedy polowki ladunku zaczna si? do 
siebie zblizac. Moment ro«zpocz?cia si? reakcji lancuchowej dzieli 
zaledwie stutvsi?czna czesc sekundy od chwili wybuchu. Dla- 
tego tez zblizenie obu kawalkow ladunku musi bye wvkonane 
momentalnie. 
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Siia wybuchu bomby atomowej zmniejsza si? rowniez z tego 
powodu, ze pewna cz?sc j?drowego materiaiu wybuchowego zo- 
staje mechanicznie rozrzucona, zanim zd%zyly rozszczepic si? 
wszystkie j^dra w ladunku. 

W bombie wodorowej energi? uzyskuje si? w'wyniku reakcji 
termoj?drowej przez syntez? ci?zszych jader heiu i lzejszych jqder 
izotopow wodoru. Jako jctdrowy material wybuchowy stosowany 
jest deuter i tryt. 

Aby w bomhie wodorowej zapocz^tkowac reakcj? termojgdro- 
W 3 , konieczna jest bardzo wysoka temperatura. Dlatego tez we- 
wnqtrz korpusu bomby wodorowej powinna bye umieszczona 
rowniez bomba atomowa, ktora w tym wypadku odgrywa rol? 
,,zapalnika“ zapalajacego jqdrowy material wodorowy. Reakcja 
taka przebiega w tempera turze kilku milionow stopni Celsjusza. 
Przy reakcji j^drowej w bombie wodorowej wyzwala si? od 8 do 
10 razy wi?cej energii anizeii przy reakcji rozbijania j^der atomo- 
wych- Im wi?kszy jest ladunek 'bomby wodorowej, tym pot?zniej- 
sza jest bomba, tym wi?ksze zniszczenie moze ona spowodowac. 

W wyniku wybuchu bomby wodorowej uwalnia si? bardzo duzo 
neutronow (okolo 20% masy wodoru uzytego do' wytworzenia 
helu). Neutrony te zdolne sq do przeksztalcenia istniej^cego 
w atmosfer 2 e azotu w szkodliwy promieniotworezy w?giel two- 
rzqcy z tlenem dwutlenek w?gla. Ponadto po wybuchu' bomby 
wodorowej znajdowac si? b?dzie w powietrzu promieniotworezy 
tryt. 

W odroznieniu od bomby atomowej wodorowy material wybu- 
chowy nie ma masy krytyeznej. Z punktu widzenia teoretyeznego 
mozna zbudowac bomb? wodorowy dowolnej wielkosci i ksztaltu, 
gdyby mozliwe bylo przeprowadzenie reakcji w calym ladunku 
bomby przed zniszczeniem jej korpusu. St?d tez sila wybuchu 
bomb wodorowych moze bye wielokrotnie wi?ksza od sily wy- 
buchu bomb atomowych. 

. Ladunek uzywany w bombach wodorowych moze bye stoso- 
wany nie tylko w bombach lotniczyoh, lecz rowniez w pociskach 
rakietowych, a takze w torpedach. 


SKUTKI WYBUCHU BOMBY ATOMOWEJ 

Wybuchowi 'bomby atomowej towarzyszy wydzielenie oibrzy- 
miej energii w ci^gu bardzo krotkiego okresu czasu. Wybuch 
moze bye spowodowany na pewnej wysokosci w powietrzu (nad 
powierzchni£| ziemi lub wody) lub tez na powierzchni albo pod 
powierzchni^ ziemi czy wody. 
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W zaleznosci wi?c od tego, gdzie nast^pil wybuch, rozrozniamy 
trzy rodzaje wybuchu atomowego (rys. 68): 

1) powietrzny na wysokosci kilkuset i wi?cej metrow, 

2) naziemny lub nawodny (do kilkudziesi?ciu metrow nad zie- 
mi% lub wodq), 

3) podziemny lub podwodny. 

Wybuchowi atomowemu towarzyszy silny grzmot slyszainy 
w odleglosci dziesi^tkow k dome trow oraz oslepiaj^co jasny blysk 
oswietlajqcy niebo i ziemi? na przestrzeni kilkuset kilometrow 
(do 250 km). 



Wybuch podziemny 

Rys. 68. Rodzaje wybuchdw atomowych 

W*miejscu wybuchu pojawia si? widzialna w ciagu kilku sekund 
kula ognista (przy wybuchu w powietrzu) o srednicy okolo 
2000 metrow lub krotkotrwala jaskrawo swiec^ca polkula (przy 
wybuchu naziemnym lub nawodnym). 

Kula ognista (skladajaca si? z rozrzedzonych bardzo lekkich 
gazow) wznosi si? bardzo szybko w gor?. Po paru sekundach od 
chwili wybuchu jej swiecenie przygasa, a rownoczesnie kula 
przeksztalca si? w kl?bi^cy oblok stygn^cych gazow, cz^stek. pylu 
radioaktywnego z j^drowego materiaiu wybuchowego oraz kor- 
pusu bomby. . v 

Rownoczesnie w miejscu wybuchu wznosi si? ship pylu i dymu, 
ktory po kilku minutach osi^ga wysokosc 10 — 15 km (w zaleznosci 
od wielkosci sily wybuchu bomby), przy czym rozszerza si? 
i przybiera charakterystyczny ksztalt grzyba. Gorna cz?sc tego 
grzyba moze miec srednic? kilku kilometrow. .Unoszony przez 
pr^dy powietrzne oblpk ulega stopniowo rozproszeniu. 

Wybuch atomowy podziemny charakteryzuje si? podobnymi 
zjawiskami jak przy wybuchu naziemnym. Powstaje olbrzymi lej 
o srednicy okolo 200 — 300 m i gl?bokosci 30 m. Rownoczesnie 

9 — Szkolenie w zakresle O.P.L. t29 
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nasti$puje wyrzuoenie duzych ilosci ziemi w gore na wysokosci 
2—3 km, w promieniu do kilku kilometrow, oraz silne promienio- 
twbrcze skazenie terenu. Przy wybuchu atomowym podwodnym 
wznosi si§ slup wody zakonczony rodzajem „kapelusza“ z par 
wody i produktbw wybuchu. Uzyskuje on wysokosc do 3 km, a na 
powierzchni wody tworzy sie bardzo silna fala pylu wodnego 
o wyspkosci do 300 m. 

Podczas wybuchu atomowego . wydziela sie ogromna ilosc 
energii, powodujqc wytworzenie sie w ciqgu ul'amka sekundy 
temperatury rz^du miiionow stopni, stanowiqcej zrodlo wyjqtko- 
wo silnego promieniowania swietlnego. Powstaje pot^zna fala 
uderzeniowa, a jednoczesnie wyst^puje, niewidzialne promienio- 
wanie radioaktywne nazywane promieniowaniem przenikliwym. 
Rownoczesnie nast$puje promienLotworcze skazenie terenu i po- 
wietrza powstajq.ce na skutek dziadania na teren promieniowania 
przenikliwego oraz opadajqcy'ch z obloku atomowego radioaktyw- 
nych prodUktow rozpadu. 

Dzialanie razqce wybuchu atomowego na ludzi bez ochrony po- 
siada roznorodny charakter. 

Fala uderzeniowa wybuchu atomowego stanowi 
obszar silnie spr^zonego powietrza rozchodzqcego sie we wszyst- 
kich kierunkach od srodka wybuchu (rys. 69). Poczqtkowo pr^d- 



Rys. 69. Schemat rozprzestrzeniania 
sie powietrznej fali uderzeniowej 
wybuchu atomowego 

kosc fali uderzeniowej przekracza pr^dkosc dzwieku i wynosi 
ponad 340 m/sek. W czasie 2 sekund fala uderzeniowa przebywa 
1000 metrow, po 5 sekundach — 2000 metrow, a po 8 — 3000 me- 
trow. Dlatego ujrzawszy blysk wybuchu atomowego z takich od- 
leglosci mozna jeszcze zdqzyc pasc na ziemie 'lub. ukryc si$ za 
najblizszq zaslonq i uniknqc porazenia przez fale uderZeniowq. 

Dlugosc fali uderzeniowej wybuchu atomowego, tj. grubosd 
warstwy zg^szczonego powietrza, wynosi kilkaset metrow. Fala 
uderzeniowa przypomina huragan o niebywalej # sile, ktory na 
drodze swojej unosi olbrzymie kleby kurzu. 
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w streaie spnjzema czqsteczki powietrza pozostajqc w tyle stop- 
- rnowo posuwajq si§ w slad za czolem fali uderzeniowej. Za strefa 
sprezonego powietrza (cisnienie wyzsze od atmosferycznego) znai- 
duje siq strefa rozrzedzenia, w ktorej cisnienie jest nieco nizsze niz 
atmosferyczne, i nast^puje gwaltowny ruch powietrza w kierun- 
ku przeciwnym do ruchu fali (tzw. ssanie). 

Rozmiar zniszczeh spowodowanych falq uderzeniowq (np. zbu- 
rzenie buaowli, porazenie ludzi itp.) zalezy przede wszystkim od 
wagorruaru bomb, odleglosci od miejsca wybuchu, od polozenia 
obiektu w chwili dzialania fali uderzeniowej, wreszeie od cha- 
rakteru terenu oraz ilosci i jakosci ukryc. Im wi^kszy byl ladu- 
nek bomby i im mniejsza jest odleglosci przeszkody od miejsca 
wyuuchu, tym silniejsze jest dzialanie fali uderzeniowej. 

Na zmniejszenie sily fali uderzeniowej moze wplywac przesla- 
nxajqce dzialanie uksztaltowania terenu, np. wzgorz gor lasow 
wielkich i trwalych budowli itp. 


W miastach i osiedlach najbardziej niebezpieczny jest wybuch 
bomby atomowej w powietrzu z uwagi na.szczegolnie duza sile 
fali uderzeniowej. 

Budynki o slabszej konstrukcji mogq ulec zburzeniu nawet 
w znacznej odleglosci od miejsca wybuchu. 

'Najbardziej narazone na zniszczenie sq budynki drewniane lub 
o drewmanej konstrukcji. Budynki takie w Hiroszimie ulegalv 
zmszczemu w promieniu 2500—3000 m. Bardziej odporne okazalv 
si$ domy murowane z cegly, zwlaszcza niskie. Domy takie ulegaly 
zniszczeniu w 1,5—2 razy mniejszym promieniu niz budynki 
drewniane. Najbardziej wytrzymale okazaly sie szkieletowe bu- 
dynki zelbetdwe oraz — nieco slabsze — o mocnym szkielecie 
stalowym. Budynki szkieletowe zelbetowe mogq uniknqc zburze- 
ni.a nawet w niedalekiej odleglosci od srodka wybuchu. 

Dzialanie fali uderzeniowej zalezy od wielkosci 'bomby i miej- 
sca', gdzie nastqpil wybuch. Jezeli nastqpil on na pewnej wyso- 
Lkosci nad powierzchniq ziemi, wowczas fala uderzeniowa na samej 
powierzchni pot^guje si^ i niszczqce dzialanie bomby jest wi^ksze 
niz w wypadku wybuchu w ziemi. Odnosi si^ to do terenu pla- 
skiego, odkrytego, natomiast na terenie nierownym, silnie pofal- 
dowanym, a w szczegolnosci porosni^tym wysokim lasem lub 
pokrytym skalami albo masywnymi budynkami — mechaniczna 
sila wybuchu jest znacznie slabsza. 

Przy wybuchu atomowym pod wodq powstaje potezna fala ude- 
rzeniowa posiadajqca wi^kszq pr^dkodc i wywierajqca o wiele 
silniejsze cisnienie na napotkane przedmioty niz powietrzna fala 
uderzeniowa <rys. 70). 
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zuuza si? a o powierzchni wody, wyrzuca 
n S WarS S W ° dy W P° wietrze > tworzqc olbrzymi slu7wld? 
o sredmey kilkuset metrow. W slad za niq wylatuja na zewnatrz 
masy pary wodnej. Na powierzchni wody — wokoi mieisca wy- 
' bU p^~ P ° W K ta i S ° gromn,a fala - kt «ra szybko si? zmniejsza T 
Podczas wybuchu atomowego na pewnej gi^bokosci nod ziemia 
fala “derzjniowa jest znaeznie W^etS p* 

* sta e e J ° ogromnych rozmiarach, nast?puje silny wstrzas nrzv 
pommaj^y niewielkie dokalne to^sienie rieJnif ^y^fzS 
zostaje wyrzucona na duz;* odleglosc. 1 y 


Powietrzna 
fala uderzeniona 



;Rys. 70. Schemat tworzenia si^ fal uderzeniowych 
przy wybuchu podwodnym 

Drugim czynnikiem r a z e* c y m wybuchu 
a^tomow^ego jesi; promieniowanie swietine. 
L jedl ? e J 'dziesii^ciomidionowej cz?sci sekundy blysk swiatla 
jest stokrotrue sdmejszy niz swiatlo tarczy slonecznej/ 

romieniowanie to maze spowodowac pozary, a takze wywolac 
poparzenia wsrdd ‘ludzi i zwierzgt na Segto&i del S^czas 
trwarua temperatury 2—3 sek.). v 

Rozzarzone produkty wybuchu oraz rozgrzanego powietrza 
kul?,ktora w ciagu kilku sekund (w zaleznosci od 
wielkosei ladunku) osiaga srednic? stu lub wi?cej metrow Pro- 
mieniowanie swietine trwa kilka sekund, po czym temperature 
powierzchni kuh ognistej obniza si?. 

t ° kres szkodliwego .dzialania promieniowania swietlnego jest 
fcrotszy niz czas trwania calego zjawiska swietlnego — najsilniei- 
sze jego dzialanie ma miejsce w okresie pierwszych 2— -3 sekund 


SwieTne^' f° CZ ? tek S2kodIiwe eo dziatania promieniowania 
swietlnego nast?pu;je z pewnym opoznieniem, tz-n., ze blysk wv- 

nieco wc2 “ niei ' na naEtspuie dzia,anie 

Rozgrzanie i zapalenie roznych materialdw wywoluje glownie 
promieme cieplne. Na skbr? czlowieka bardzo silne dfialanle 
p~rz^ce wywoluje promienie nadfiolkowe, przy czym spowodo- 
wane przez me oparzenia (podohnie jak sloneczne) uwidaczniaja 
wLS ler ° + P u peW " ym czasie - Natomiast promienie cienlne po- 
woduj^ natvchmiastowe wystgpienie objawow w postacf zaczer- 
wieniema skory, utworzenia si^ p?cherzy itp. 

? czasie dziatania promiehiowania Swietlnego poszcze«61ne 
mala mog, pochtongc taka iloSc energii swiettnej le fchZ!. 
wierzchma moze ulec zwegleniu, stopnieniu lub zapaleniu Se to 
czarna powrerzchnia pochlania prawie dziesiee rezty wiecei ? pr£ 

oMa n 77S > S 7 r tln<ig0 . a ” 4eli biala - CzonJona 

cnian.d okolo 70% energn swietlnej. ^ 

7 romieniowanie swietine wybuchu atomowego rozchodzi sie 
prostolimjme. Dlatego tez wszelkie przedmioty nieprzezroczyste 
-majduj^ce si? na drodze pomi?dzy wybuchem a jakims obiektem 
Snf ^ strumien swietlny i stanowic przed nim 

-«"S 

Promieniowanie Swietine pomimo krotkotrwalego dzialania 
^7 woJac u ludzi nie ukrytych poparzenia poszczegolnych 
SSv hi 13 ^ 6C ° nych W stron? wybuchu oraz porazenie wzroku 
(przy b-zposrednim patrzemu na wybuch atomowy z bliskiei od- 

orz^r^dlllw' 16 , nieUk f a3n t uszkod * enie siatkowki, natomiast 

?wiItln^mo^ ~ do 10 km ~ Promieniowanie 

swietine moze spowodowac przejsciowq utrat? wzroku) 

zal ^ y ^ C?aSU d * ia * an ^ promieniowania 
swietlnego oraz odleglosci od miejsca wybuchu. 

^buchach atomowTch w Hiroszimie i Nagasaki obserwo- 
wano ci?zkie oraz smiertelne oparzenia w promieniu 1000— 
2000 m oq punktu zerowego, natomiast liezne oparzenia nie 
smiertelne roznego stopnia — w promieniu do 3000 m. 

”P- &ian y' ziemia, lazy 

£'15% 2 drzew hSaastych w okresie letnim) itp. chronigce od 
bezposredmego dzialania swiatla calkowicie chronic przed opa- 
1 zeniami. Ubranie rowniez chroni przed oparzeniami, jednak na 
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“JlenL ° dIeg ^ Ciach ^ "Ttachu moze ono ulee 

nnd r iL Q y bUChU - P(> - dziemilym lub Podwodnym mozna nie brad 
pod uwage promiemowania swietlnego, gdyz w tym wvnariku 
S1<? ° n0 ^ a na ^rzanie i wypairowanie srodowlska^aidu- 
jqcego si? w poblizu miejsca wybuchu. 

, Koraystajqc z budynkow jako ochrony przed promieniowamern 

t - 2 w 4 0° • ^ TadfoaV 

i tZW -’ P ™ mieniowanip pr-zenikliwe. Czasjego trwania 
y / do 1 . minuty chwib wybuchu atomowego. Dzialanie 
Przenikliwego rozni si? od dzialania fali uderze- 
mowej i pronu.emowama swietln.ego tym, ze jest czynnikiem nie- 
ldocznym 1 mewyczuwalnym od razu przez organizm ludzki. 
™ mieni °^ ani .t, P^enikjiwe wybuchu atomowego sklada sie ze 
niew f* ml ?7 ch Promieni gamma i neutronow i po- 
* zdolnose przenikania przez rozne materiaty — 

1 Iatego nazywa si?. promieniowaniem przenikliwym: Promienie 

t^? da ^ i ZnaCZni ^ wi?ksz£ * zdolnosc przenikania przez ma- 
terialy amzelr promienie rentgenowskie. ; P 

mv ' przenikania promiemowania przenikliwego okresla- 
my zozwycza] grubosciq warstwy koniecznej do polowicznego ich 
oslabienia. Po przejsciu przez t? warstw? dzialanie promieniowa- 
nia sta. T e si? dwukrotnie slabsze. W tym celu potrzeba jest np. 
14 cm ziemi, 1,8 cm olowiu, 25 cm drzewa. Natomiast 60 cm be- 
wania 1Ub Zieml os?abia ^ 100-krotnie sil? tego promienio- 

Dzialanie promiemowania przenikliwego na ludzi i 

U - n I Clh s S ecyficzn ^ chorob?, tzw. chorob? promie- 
mow^. Objawann re.] choroby sq miedzy innymi: nodwvzszenie 
Ciaila ’- mdto ® cI ' rozstr6 i zoladka i jelit, oslabienie 
urak apetytu, krwawieme skory i blon sluzowych, wypadanie 
wlosow, ztmme jszenie si? Ikzby bialych cialek krwi. ^ 

■ .™ roba Proraieniowa rozwija si? stopniowo i nie przejawia 

nor5erdf U fT+? Z d ° P i er ° p 5> u P^ ywie Pewnego czasu od chwili 
porazema, Utajonv okres choroby — zaleznie od stopnia poraze- 

~ - mOZ d ^ n0sid od . 2 ~ 3 do 2-3 tygodni i jest tym 
krdtszy , im silniejsze nastgpilo porazenie. 

Wybuch atomowy powoduje promieniotworcze skazeni? tere- 
nu, powietrza, a takze nie chronionych ludzi i przedmiotow znaj- 
ouj^cyoh si? w rejonie wybuchu oraz na dxodze ruchu utworzo- 
nego Obloku. 


Substancie promieniotworcze stanowiq produkty przemian 
igdrowych ladunku bomby atomowej. 

Cz?sc tych produktow lozprzestrzenia si? na teren podczas 
wybuchu atomowego. a znaczna ich wi?kszosc zostaje uniesiona 
przez strumienie goraeego powietrza razem z oblokiem wybuchu 
1 rozpylona wzdluz trasy ruchu obloku. Najwi?kszy stopieh ska- 
zenia wyst?puje w miejscu wybuchu nariemnego i podziemnego. 
Silne skazenie moze rowniez nasl^pic w miejscu opadni?cia oblo- 
ku wybuchu. 

Charakterystyczng wlasciwoscig substancji proitiieniotwdrczych 
utworzonych podczas wybuchu atomowego jest szybkie obnizanie 
si? ich aktywnosci na skutek samorzutnego rozoadu. Niebezpie- 
czehstwo przebywania na terenie skazonym substanciami promie- 
niotworczvmi nolega.'na tym, ze substancje te rqzpadaigc si? wy- 
wiera.ia szkodliwy wplyw na zvwe tkanki, a wi?ksze dawki powo- 
duiq chorob? promieniow^. Najsilnieisze porazenie ludzi moz* 
nastgpic w przvuadku dostania si? sub§tancji promieniotworczych 
na skor?, a zwlaszcza do wn?trza organizmu, np. z powietrzem, 
wodg, pozywieniem. 

Skazenie promieniotworcze moze nastgpic nie tylko jako skutek 
wybuchu atomowego, ale rowniez w wvniku zastosowania sub- 
stancji radioaktywnych zmieszanych z plynami. proszkami i dy- 
mami. Mieszanmy takie zwq si? bojowymi srodkami promienio- 
Iworczymi (BSP). 

W miar? oddalania si? od mieisca wvbuchu dawka promienio- 
wania szrybko zmniejsza sie wskutek oslabicma jei przez warstw? 
powietrza. Np. przy dwukrotnym zwiekszeniu odleglosci dawka 
zmnieisza si? czterokrotnie, przy od'eglosci wi?kszej pi?ciokrot- 
nie dawka napromieniowania ■zmniejsza sie dwudziestopi?cio- 
krotnie. 

Promieniowanie orzenikliwe, pcdobnie jak swiatlo, rozchodzi 
si? nrostolinijnie. Porazenie promientowaniem swietlnym i prze- 
nikliwym naist?puje blyskawicznie po wybuchu, natomiast fala 
uderTeniowa.nadchodzi. po kilku sekundach. 

Ochron? ludzi przed przenikliwym promieniowaniem mogg sta-* 
nowic rozmaite oslony w postaci scian, walow ziemnvch itp., ktore 
uniemozliwiajg bezposrednie razenie. Nalezy podkreslic, ze po 
wybuchu bomby atomowej w powiqtrzu teren w ci^gu kilku go- 
d'zin, a przy. wybuchu naziemnym w ciqgu kilku dob, jest s u a- 
zony przez substancje promieniotworcze mog^ce rowniez r; id 
ludzi. 
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R O ZDZIAL XIII 

BOJOWE SRODKT PROMIENIOTWORCZE I SPOSOBY 
OBRONY PRZED NIMI 


Dmgim rodzajem broni atomowej (uwzgledniaiac bron atom* 

H totST-^ bUCh ^ m) Sii bo -i owe srodki promieniotworcz 
S^to specjalme przygotowane do uzytku bojowego substanc 
zawierajgce atomy promieniotworcze. 

Srodki promieniotworcze mozna uzyskac w znacznvch ilosciac 
awcma aposobami. Pierwszy - to otrzy^anie suffiji S 
mr/v n^Si 3 * 1 Jak ° P 7 d + Uktu/ uboczne g<> w reaktorach atomowyc 
S^w OWamU plUt0nU ' Produkt ^ stanowigcy ziozongSe 
v arnne izotopow promieniotworezyeh moze bye wykorzystan- 

»« d5 aeS“ niekt ° ry <* J<*° skladnikow wydztelonyci 

sPJsobem jest otrzymywanie srodkow promieniotwdr 
c+™- reak terze atomowym przez napromieniowanie silnyn 
strumieniem^ neutronow roznych substaneji chemicznych. W wv- 
n^tw^f ia ” ia + neUt *° ndWi w substanejaeh tych powstajj* promie- 
motworeze izotopy roznych pierwiastkow. Ten sposdb jest do- 
godmejs'zy z uwagi na to, ze pozwala otrzymac wipksze ilosc: 
materidtp a ponadte po wprowadzeniu do reaktora wlasciwegc 
pierwiastka daje moznosc otrzymania konkretnego Lzotopu. 

. Togp rodzaju metoda. wymaga jednak uzyeia surowca uranowe- 
go, ktory juz me nadaje sig potem do produkoji bomb. W rezulta- 
le takiego ostrzeliwania wipkszosc substaneji/ niepromieniotwor- 
ezyeh przeksztalea sip w sztuezne izotopy promieniotworcze. 
^Wszystkie pierwiastki promieniotworcze (izotopy) posiadaja 
zdolnosd samorzutnego rozpadu, ktoremu towarzyszy wydzielanie 
sip epergii wewn^trzjqdrowej pod postacig czgstek alfa (tj. j^der 
atomu helu), czqstek beta (tj. szybkich elektronow)' oraz promie- 

* fzotopy — nazwa pochodzi z greckiego iso — r6wny, topos — miejsce. 


niowania gamma (rodzaju promieniowania elektromagnetycz- 
nego). 

Charakterystyczna wlasciwoscig tych pierwiastkow promienio- 
twbrezyeh jest stosunkowo slaba przenikliwosc cz^stek alfa i beta, 
przed ktorymi mozna sip dose latwo uchronic. Bardzo szkodliwe 
dzialanie v.^ywierajg one wowczas, jezeli dostanq sip do wnptrza 
organizmu. 

Przenikliwosc promieni gamma jest bardzo duza, a tym samym 
; i ochrona jest trudniejsza. W zwigzku z tym najbardziej prawdo- 
podobne zastosowanie srodkow promieniotworezyeh jako bojo- 
wych moze odnosic sip jedynie do srodkow gamma. 

Sztuezne otrzymanie cial promieniotworezyeh umozliwilo uzy- 
cie ich dla celow bojowych. W niewielkich ilosciach ciala promie- 
niotworcze mogg bye zastosowane do leczenia szeregu chorob- 
Intensywne jednak promieniowanie przy dlugotrwalym oddzia- 
lywaniu na organizm ludzki moze bye szkodliwe, a niekiedy na- 
wet zabojeze. 

Bojowe srodki .. promieniotworcze nie posiadajg ani speevficz- 
nego zapachu, ani koloru lub innych oznak zewnptrznych wlasci- 
wyeh innym srodkom bojowym (np. srodkom trujgcym), 
a w zwigzku z tym mogq. bye wykryte jedynie za pomocii przy- 
rzadbw dozpmetrycznych. 

BSP moga bye stosowane do skazenia terenu, obiektow i powie- 
trza w celu porazenia ludzi. 

Zdolnosc raie-nia BSP moze bye dwojaka: 

— razenie promieniowaniem radioaktywnym, 

— dzialanie chemiczne obok dzialania promieniotworezego. 

W tych przypadkach istnieje mozliwosc uzyeia mieszaniny 
substaneji i*adioaktywnych i trujgcych, a takze istnieje mozliwosc 
'W'yprodukowania srodkow zapalajqeych i dymotw6 rezyeh wy- 
twarzajgcych dymy radioaktywne. 

Do dzialan woiennvch BSP mogg bye wprowadzone za pomoeg 
roznych sposobow. Srodkami tymi mogg bye na przyklad ^ado- 
wane bomby lotnicze, miny, torpedy, pociski artyleryjskie itp. 

W bombach i pociskach odlamkowego dzialania BSP mogg byd 
domieszane do ladunku wybuchowego albo umieszczone wewngtrz 
bomby lub pocisku w oddzielnej przegrodzie. Istnieje rowniez 
mozliwosc zastosowania taw. ,,piasku“ pr omien iot worez ego . ,.Pia- 
sek“ taki stanowilby ezgstki jakiegos materialu o odoowiedniej 
barwie (np. barwie trawy lub ziemi) zawierajgcego BSP. przv 
ozym w celu lepszego przywierania do ciala odziezy i roznych 
przedmiotdw mogg one bye lepkie lub magnetyezne. 

Uzycie BSP w mieszaninie ze Srodkami zapalajacymi stanowi 
jedng z rajniebezpieczniejszych form walki promieniotworezej 
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^ ze . Ciaia promieniotworeze sq bezposrednio wpro 

ZfZZ d ° ° rg + a nKn ? P° przez - mn y spowodowane oparzenien 
skory. Skazema te sq trifldne do ieczenia. 

BSP mogq bye rowniez dedane do materialow, ktore w c za si< 
S Zt a T - Ub t r ° Zpylania w ytwarzajq dymy z mgly. Najczpscie 
b^dq to izotopy promieniotworeze lub produkty rozpadu takicl 
pierwiaistkow, jak uran, rad itp. P 

rh fS e ^SP terenu mo2e ™wniez nastqpic w wyniku wybu 
l,L- b b kobalt0 ^ ch , 1 inn y ch - Powstajqee podezas wybucht 

ubstancj a promiemotworcze majq rozny czas swojego dzialani; 
v zaleznosci od trwalosci tych substaneji. Niektore z nich tract 
wlasciwosci promieniotworeze po kilku minutach, a inne zacho- 
wujq je w ciqgu wielu miesipey, a nawet lat. Do takich stosunko- 
wo trwalych substaneji promieniotwdrezyeh mozna zaliezyt 
aaotop kobaltu (cipzar atomowy 60), ktory jest 320 razy bardzie 
radioaktywny mz rad (okres polowicznego rozpadu kobaltu 6( 
vyynosi okolo 5 lat). 

kJZ el i W Z eC r OWy " Szefi o 2 teS0 ooaterialu zostanie wykonan} 
korpus bom, by atomowej lub wodorowej, to wowczas pvl ioroime- 
niotworezy taorzqcy sip przy wybuehu bedzie zawieral znaezne 
llosci^ atornow promieniotworczeffo izotopu kobaltu. Nalezy przv 
tym iednak s.twierdzic, ze -przy wybuehu zachodzi bardzo znaezne 
lozproszeme pylu radioaktywnego, w wvniku czeno nie ma 
sprzyja.iacych warunkow powstawania rozleglyeh stazeri o du- 
^Y, , /^tezeniaich promieniowania. Nie oznaeza to iednak. ze na 
niektorych odcinkach /terenu mesa powstac mebezpieczne dla 
zycia ogmskia promieniowania o znaeznej trwalosci. 

Z uwagi na to, ze czqsteezki alfa wvkazuiq najbardziej ioni- 
zuia.ee dyaa tame, sq one nailatwiej pochlaniane i zatrzvmvwane. 
Frzed dziatamem czasteczek alfa w zuoeinosci zabezoiecza kartka 
papieru, la— 20-centvmet.rowa warstwa oowietrza lub aluminio- 
wa blaszko o grubosci 0,05 milimetra. Dlatego tez dobrymi srod- 
kamy chroniqeymi ludzi przed razqeym dzlalaniem substaneji 
promiemotworczveh sa schronv i ukrveia przeeiwiotnicze sazo- 
szezelne oraz wszelkiezo rodzaiu indywidaulne srodki obrnnv prze- 
ciwchenaiczne .1 ]ak: rnaska orzeeiwgazoyra. oehronna odziez prze- 
ciwchem’ezna. narzutki. poArzoehv. rekawice itp. M^na rowmez 
la two uehrondc sip przed dzialaoiami substancii promieniotwor- 
ezyeh za pornocq materialow pomoeniezveh i srodkow podrpez- 
nveh np. zsstaniaiqe szczelnie odkryte czes-ci ciala ubraniem, ma- 
terialarm, chroniqc drogi oddechowe rpeznikiem, chustka do nosa 
watq, gazq itp. oraz oslaniaiqc obuwie przed skazeniem przez 
ckreceme go szmatamd. tkaninq workowq itp. 

Substancje promieniotworeze nie wyrzqdzajq zadnej szkody 
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przedmiotom i urzqdzeniom o konstrukeji metalowej, jednakze 
nie zdezaktywowane mogq stac sip zrodlem porazer.ia ludzi. 

Celem zapobiezenia mozliwosciom skazenia cialami promienio- 
tworezymi nalezy przeprowadzic rozpoznanie promieniowania. 
W zwiqzku z tym powinno sip szybko wykryc promieniotwor- 
ezose, jej intensywnosc i uprzedzic o istniejqcvm niebezpieczen- 
stwie. 

Rozpoznanie promieniowania organizowac beda ornana tereno- 
we.i obrony przeeiwlotniczej, przy czym w tym czasie musi bvc 
prowadzona ^ systematyezna kontrola stopnia napromieniowania 
ludzi znajdujqcych sip w skazonym rejonie. 

Natezenie promieniowania wskazuie na stan skazenia promie- 
niotworezego terenu i mierzv sip w rentcenach na fKxHnp 
(ir/godz.). Teren uwaza sip za skazonv. iezeli natpzenie promienio- 
wania przekraeza 0.1 rentpena na godzinp, a- za silnie skavony, 
gdy promieniowanie wvnosi ponad 5 renteenow na godzinp. 
Jezeli natpzenie promieniowania wynosi 100 i wipcej rentgenow 
na godnnp. to teren jest niebezpieeznie skazonv. 

Pochlonipcie przez czlowieka dozv napromieniowania 100—200 
rentgenow. moze wvwolac tylko 1 ekki , przemijaiaev stan choro- 
bowy. Wieksze dozv napromieniowania mogq wvwolac chombp 
promieniowq o_ ciezkim prrebiegu. ktora w przypadku bardzo 
duzej dozy maze doprowadzic do smierci chorego. 

Do wykr\wania cial promiendotworezyeh slu^a sneciaine przv- 
rzqdy zwane przyrzadami dozometrvcznvmi. Konstrukcia tveh 
przvrzadovr jest oparta na wykonzystaniu ziawiska ionizacii Przv- 
rzqd dorometryezny sklada sie z nastepuiaeveh czpsci: urzadze- 
nia wvkrywaiqcego, wzmacniajqcego, rejestrujqcego i zrodla prq- 
du zasilajqcego przyrzqd. 

Do rozpoznania promieniowania stosowane sq rozne rodzaje 
przvrzadow doznmetrvcznyeh jak: indykatory, rentgenometrv, 
radiometry i dozometry. 

Indvkatriry sq to naiprostsze przyrzadv do rozpoznania pro- 
mieniowania umozliwiajqce jedynie wvkrv^wanie promieniowania 
o okreslonym natezeniu. Obecnosd skazenia promieniotworezego 
svgnalizuje blvskajaea lampka neonowa oraz wvstppuiace trza- 
ski w sluchawkach. Sa one tym czpstsze, im wipksze jest natpze- 
nie promieniowania-. Indykatory przenosi sip w rpkach lub na 
pa sie nosnym zawieszonym przez ramip. 

Rentgenometrv (rys. 71) sa podstawowvmi przvrzada- 
mi rozpoznania promieniowania umozliwiaiqcvmi pomiarv w dosd 
szerokich granicaeh (do 400 r'godz). Natezenie promieniowania 
odczytuje sip na podstawie wskazan strzalki na podzialce rentge- 
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noonetru. Dla dokonania pomiarow rentgenometr nosi si? na pasie 
nosnym na piers i. 

Radiometry (rys. 72) sg. stoscwane do pomiarow stopnia 
skazenia promiemotworczego roznyeh przedmiotow, a takze 
odziezy, skory ciala ludzkiego, 
zywnosci, wody itp. Rozroznia 
si? alfa^radiometry, sluzgce do 
mierzenia stopnia skazenia cia- 
lami alfa-aktywnymi, oraz be- 
ta-gamma-radiometry do okres- 
lania stopnia skazenia cialami 
beta-gamma-aktywnymi. Przy- 
rz^dy te skladajg si? ze skrzyn- 
ki, do ktorej jest przylgczona 
sonda. Nosi si? je na piersiach. 
Celem dokonania pomiaru przy- 
bliza si? trzymang w r?ce sond? 
do badanego przedmiotu. Uchy- 
lanie si? strzalki oraz trzaski 
w sluchawkach wskazujg na 
skazenie i pozwalajg okreslic 
jego stopien. 

Do pomiarow w terenie ska- 
zonym moze' bye uzyty alfa-ra- 
diometr, natomiast beta-gam- 
Rys. 71. Zewn?trzny wyglsjd rentge- ma-radiometr moze bye uzyty 
nometru jedynie w rejonie nie skazonym 



Sluchawkl telefonLczne 

Rys. 72. Zewn?trzny wyglgd radiometru 
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ze wzgl?du na jego znaezng czulosc. Z uwagi na to. ze reaguje on 
na promieniowanie nawet z duzyeh odleglosci, moze bye wyko- 
rzystany do dokonywania pomiarow z samolotow. 

Dozometry (rys. 73) sluzg do pomiarow dawki promienio- 
wania u ludzi przebywajgcych w rejonie skazonym. Mogg one 
siuzyc do dokonywania pomiarow indywidualnyeh i grupowych. 
Pomiar indywidualny sluzy do okreslenia sumaryeznej dawki po- 
chloni?tej przez czlowieka. Dozometr sklada si? z kompletu indy- 
widualnych komor jonizacyjnych oraz pulpitu. 



Rys. 73. Dozometr: 

a — pulpit zatadowezo-pomiarowy, b — komora jonizacyjna 
do indywidualnej kontroll napromlentowania 


Komory joniziaeyjne przydziela si? ludzdom, ktorzy majg prze- 
bywac w terenie. Posiadajg one ksztait wieeznego piora i nosi si? 
je w kieszeni ubrania. 

Grupowy dozometr sluzy do pomiarow sumaryeznej dawki pro- 
mieniowania pochloni?tej przez wi?kszg grup? ludzi, przy czym 
mierzy on wi?ksze dawki niz wykazywane przez indvwidualne 
komory jonizacyjne. Grupowy dozometr umieszcza si? w rejonie 
wykazujgcym najwi?ksze nat?zenie promieniowania. 

Wymienione przyrzgdy dozometryezne umozliwiajg wykony- 
wanie roznorodnych zadari rozpoznania promieniowania (np. 
wyznaczanie granic rejonow o roznym stopniu skazenia promie- 
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niotworczego, kontroli doizometrycznej ludzi, przedmiotow 
i materialow). Rozpoznanie to jest ni.ezb?dne przy decydowaniu 
o koniecznosci dokonywania zabiegow sanitarnych i dezaktywacji. 

1D0 mierzenia dawki promieni gaming mog^ bye rowniez uzy- 
wane filmy fotograficzne. W tym celui kilka blonek fotograficz- 
nych wielkosci klisz dentystycznych owija si? w cienki papier nie 
przepuszczajgcy swiatla, tworz^c maly pakieeik osobisty. Pakie- 
ci'ki takie nosi person el pracuj^cy w terenie skazonym. Dla okre- 
slenia dawki napromieniowania blony fotograficzne wywoluje si?, 
a nast?pnie za pomoeq. specjalnego aparatu okresla si? stopien 
napromieniowania. 

Przy poslugiwaniu si? tymi pakieeikami nalezy pami?tac, ze 
blony fotograficzne musza bye zabezpieczone przed wywolaniem 
na skutek gorqca, swiatla itd. 

Dozometrysci prowad z^ lozpoznanie pieszo, na motocyklach 
lub ' samochodach. Rozlegle rejony rozpoznaje si? na szybkich 
sro'dkach transports Dozometrysci, posuwajqc si?.w terenie, wy- 
krywaj^ miejsca skazone i okresla jq n!at?zenie promieniowania. 
Nast?pnie oznaezajq granice odcinkow terenu skazonego oraz 
wyszxikujg. i oznaezajq drogi ich bbejscia. W czasie zimy warunki 
atmosferyczne utrudniaj^ nieraz t? prac?. Np. niska temperatura 
wplywa ujemnie na dzialanie przyrz^dow dozometrycznych. Pa- 
daj^cy snieg powoduje szybsze opadanie pylu promieniotwor- 
czego, co z kolei wplywa na zwi?kszenie stopnia skazenia danego 
terenu. W przypadkach sniezyey promieniowanie radioaktywne 
zostaje do pewnego stopnia oslabione. Niebezpiecz.enstwo pora- 
zenia ludzi znajduj^cych si? w skazonym terenie pokrytym 
swiezym sniegiem jest znaeznie mniejsze. Wiatr i sniezne za- 
miecie mog^ jednak spowodowac przeniesienie substaneji pro- 
mieniotwoiezych na znaezne odleglosci. 

Osoby biorace udzial w rozpoznaniu promieniowania musza bye 
w okresie zimowym wypo-sazone w narty i umiec z nich korzy- 
stac. 

Powazna uwag? nalezy zwrocic w okresie zimy na piel?gnacj? 
przyrzadow dozometrycznych. Przyrzady wniesione z zimna do 
cieplego pomieszczenia potnieja. Nalezy je Wobec tego przetrzec 
mi?kka i czysta szmatka. 

Przyrzady dozometryezne, a glbwnie ich zrodla energii, po- 
Winny bye odpowiednio zabezpieczone przed dzialaniem mrozu. 
W tym celu mozna wykorzystac pokrowce z sukna, wojloku lub 
innyeh materialow. 

Przed przystapieniem do okreslenia stopnia porazenia danego 
czlowieka nalezy usunac snieg z ubrania i obuwia. Podczas ba- 
dania stopnia skazenia sprz?tu trzeba zwraCac uwag? na.te miej- 
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sea, w ktorych pozostai trudny do usuni?cia snieg. Na przyklad 
na samochodach snieg moze si? gromadzic pod podwoziem, 
w miejscaieh umocowania resorow ftp. Zimowe ubranie oraz obu- 
wie moga zatrzymac- na sobie duza dose substaneji promienio- 
tworezyeh. Nalezy wi?c zapohiec zetkni?ciu z cialem lub bieliz- 
na. V/ zwiazku z tym kontrola stopnia pora-zenia osob bojowymi 
srodkami promieniotworezymi powmna bye powtorzona po zdj?- 
ciu wierzchniej odziezy. W przypadku stwierdzenia, ze.cialo 
czlowieka nie uleglo porazeniu, nie b?da konieezne zadne za- 
biegi sanitarne, natomiast odziez wierzchnia musi ulec dezakty- 
wacji lub zmianie. 4 

W skazonym terenie nie wolno siadac ani klasc si? bezposre- 
dnio na sniegu — trzeba uprzednio polozyc na nim jakis mate- 
rial. Jezeh istnieje konieeznose odsypania sniegu, nalezy zwracac 
uwag?, aby nie zasypac nim siebie czy s^siada. VV lesie i w za- 
gajmkach nie wolno zaczepiac o gal?zie krzakow i drzew, gdyz 
opadaj^cy z nich snieg j moze zawierac substaneje promieniotwbr- 
cze. Nalezy chronic przed sniegiem nos i jam? ustn^. Bez do- 
kladnego sprawdzenia, czy snieg nie jest skazony, nie wolno go 
uzywac 'do picia lub innyeh celow. 

Substaneje promieniotworeze wywieraj^ na organizmy ludzi 
i zwierz^t szkodliwe dzialanie biologiczne — s^ one zdoine do 
ionizowania cz^steczek w zywych tkankach, co staje si?, przy- 
czynq powstania zlozonych zmian w organizmach i zaburzeniach 
w dzialalnosci poszczegolnych organow. 

Porazenie ludzi substanejami promieniotworezymi moze na- 
stqpic w przypadku ich zetkrii?cia si? ze skorq, blonami sluzowy- 
mi oczu i nosa lub tez w razie przedostania si? ich drogami od- 
dechowymi i pokarmowymi do wn?trza organizmu. 

Substaneje alia- i beta-aktywne, ktore trafily na skor? i blony 
sluz'Owe, a nie zostaly szybko z nich usuni?te, mogq spowodowac 
stan zapalny i owrzodzenie, jednak nie wywoluje choroby pro- 
mieniowej. Najci?zsze natomiast porazenia wywoluje wszelkie 
substaneje promieniotworeze, o ile przedostaly si? do wn?trza 
organizmu przy wdychaniu skazonego powietrza (skazonego pylu) 
i przy uzywaniu skazonej zywnosci lub wody. Przedostajqc si? 
do wn?trza organizmu nawef w nieznacznych ilosciach powoduje 
one porazenie wewn?trznych organow i mogq wywolac chorob? 
promieniow^ o groznym przebiegu. 

W celu zabezpieczenia ludzi i zwierz^t prz«d mozliwosci^ ska- 
zenia nalezy unieszkodliwic dzialanie substaneji promieniotwor- 
ezyeh przez usuni?cie ich z otoczenia, tzn. z tych obiektow lub 
przedmiotow, z ktorych moglyb-y one przedostac si? do orga- 
nizmow ludzi i zwierzqt. 
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W celu obrony przed skazeniem substancjami promieniotwor- 
czymi nalezy dokonac zabiegow sanitarnych o-raz przeprowadzic 
aezaktywaejp. 

Istniejq zasadniczo trzy sposoby zmniejszenia niebezpieczenstw, 
jakie wynikaj^ ze skazenia radioaktywnego: 

1) kompletna likwidacja skazon'ego materialu przez glpbokie 
zakopanie go w ziemi tub zatopienie w morzu; 

2) izolqwanie na pewien okres, w ciggu ktorego energia pro- 
mienista ulegnie wyczerpaniu lub obnizeniu do poziomu wzglp- 
dnie bezpiecznego; 

3) usunipcie czypnika skazajgeego, tj. dezaktywacja. 

Kazda z wymienionych rnetod moze bye stosowana w poszcze- 
goinych przypadkach zaleznie od okolicznosei. 

Dezaktywacja nalezy przeprowadzac zaczynajgc od powierzch- 
ni budynkow, materialow, przedmiotow z wyjgtkiem tych przy- 
nadkow, kiedy btpdziemy mieli do czynienia z plynami radioak- 
tywnymi. Wowczas bowiem dezaktywacja powierzchniowa nie 
bpdzie skuteezna. W zasadzie jednak dezaktywacja polega na 
usunipciu pewnej ilosci . materialu powierzchniowego w celu 
zmniejszenia radioaktywnosci do tego stopnia, ze nie bpdzie juz 
ona stanowic niebezpieczenstwa. 

Metody dezaktywacji powierzchniowej mozna podzielic na 
dwie zasadnicze kategorie — chemiczng i fizyezrig. W pierwszym 
przypadku skazenie jest usuwane za pomoeg czynnikdw chemicz- 
nych, ktdre — jezeli sq wystarczajqco lagodne — bpdg wywie- 
rac tylko niewielki wplyw na glpbsze warstwy materialow. 

W drugim przypadku usuwa si? dose grubg warstwy z powierzch- 
• ni dezaktywowanych przedmiotow. 

Dezaktywacja polega na usunipeiu eial promieniotwdrezyeh 
z ubran, zywnosci, wody, sprzptu itp. oraz z terenow i pomiesz- 
czen. 

W zaleznosci od sytuacji 1 warunkow zabiegi sanitarne i dezak- 
tywacja moze bye czpsciowa lub calkowita. 

Dezaktywacja czesciowa polega na wytrzepaniu, strzgsnipciu 
lub omieceniu pylu promieniotworezego z odziezy wierzchniej 
lub ochronnej oraz z obuwia, a takze ze srodkow indywidualnej 
obrony przeciwchemicznej. Odziez mozna rowniez zdezaktywo- <*> 
wac przez jej wyplukanie w wodzie z otwartych zbiornikow lub 
w okresie zimy przez wytavcie sniegiem. 

W czasie przeprowadzania czpsciowej dezaktywacji ludzie po- 
winni sobie wzajemnie pomagac, przy czym — aby nie zaproszyc 
pylem promieniotworezym siebie i innych, nalezy uwzglpdniac 
kietrunek wiatru. 
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Po przeprowadzeniu takiej czpsciowej dezaktywacji odziezy 
nalezy rowniez przeprowadzic czpsciowe zabiegi sanitarne. Za- 
biegi te w Lerenie skazonym sprowadzajg sip jedynie do usunipcia 
pylu promieniotworezego z me osloniptych czpsci ciala. Podezas 
ich przeprowadzania nie wolno zdejmowac z siebie indywidual- 
nych srodkow obrony przeciwchemicznej. Poza terenem skazo- 
nym dokonywanie ezpsciowyeh zabiegow sanitarnych powm.no 
odbywac sip w nastppujqcej kolejnosci. Najpisrw nalezy zdjqc 
odziez zewnptrznq i wytrzepac jq oraz zdjgc zabezpieczenia z obu- 
wia. Wykonujac te czynnosci pow.nno sip uwzglpdniac kierunek 
wiatru, aby nie skazic innych osob. Nastppnie mozna zdj^c maski 
przeciwgazo-we i rpkawice ochronne oraz dwa lub trzy razy prze- 
myc czystg wodg odkryte czpsci ciala. zwraeajgc uwagp na do- 
kladne rnycie glowy, plukanie ust oraz na usunipcie brudu spod 
paznokei. W miare mozliwosci zaleca sip przy tym uzywanie 
obok mydla rozciehczonych roztworow spccjalnych prepara tow 
chemicznych, jak np. siarezanu baru lub dwuwpglanu sodu. 

W przypadku braku w dostateeznej ilosci wody nalezy odkryte 
czpsci ciala przetrzec kilka razy rpeznikiem, chustkg do nosa lub 
innym materialem. Jesli posiadamy indywidualny pakiet prze- 
ciwchemiczny nalezy material do przecierania zwilzyc odkazalni- 
kieni. Nastppnie trzeba star an me przcplukac usta czystg nie 
skazong wo cl 4 oraz \vysi4kn4c i przeczyscic nos tamponem. 

Calkowite zabiegi sanitarne przeprowadzane sq na specjalnie 
urz^dzonych punktacn kapielowo-dezaktywacyjnych, gdzie ustala 
sip stopien porazenia, a nastppnie porazonych w nieszkodliwym 
stopniu kieruje sip do rejonu zbiorki. Tam zajmie sip nimi sluzba 
schronowa i ewakuaeji terenowej obrony przeciwiotniczej. Pora- 
zonych por.ad dopuszczaln^ normp skierowuje sip do punktu kti- 
pielowo-dezaktywacyjnego. 

Osoby przybywajace do punktu ze sprzptem kieruje sip naj- 
pierw do miejsca dezaktywacji sprzptu, nastppnie do miejsca 
dezaktywacji odziezy, a w koncu do miejsca zabiegow sanilar- 
nych. W miejscu zabiegow sanitarnych znajduje sip rozbieralnia, 
umywalnia i ubierslnia, podzielo-ne na czpsci, dla mpzczyzyn i dla 
kobiet. Do rozbieralni nalezy wchodzic w bieliznie, poniewaz 
wierzchnia cdziez powinna bye poddana dezaktywacji i odeslana 
do ubieralni. 

Dla okreslenia stopnia poi’azenia ciala w rozbieralni podaje sip 
ludzi oraz ich bieliznp kontroli dozometryeznej. Skazonym udzie- 
la sip wskazowek, w jaki sposob dokonywac zabiegow i na jakie 
czpsci ciala nalezy zwrocic szczegolng uwagp. Tu rowniez naklada 
sip opatrunki na uszkodzone czpsci ciala (skaleczenia, zadrasnip- 
cia itp.). 1 
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odziezy oehronnej, a tym ’oardziej nie nalezy jesc, pic, palic ani 
zalatwiac po-trzeb fizjologicznych. 

Przy czpsciowej dezaktywacji narzpdzi 1 sprzptu oczyszcza sic 
caltt ich powicrzchnip srodkami podrQcznymi. przeeiera j:ic je 
szmatami zmoczonymi w -wodzie, nal'cie, benzynie itp. Szezegblnie 
nalezy zwrocic uwage na te czpsci sprzolu, z kidrymi obslugn 
bpdzie stykac sip przy wykonvwaniu swych obowigzkdw. Czcscio- 
w 3 dezaktywacje narzqdzi i sprzgtu ptzeprowadza sic po wyjsciu 
z terenu skazonego 

W eelu przeprowadzenia calkowitej dezaktywacji sprzptu po- 
winny bye przygotowane w dostateeznej ilcsci roztwory zmywa- 
j^ce oraz urzgdzenia mechaniczne, ktore dajq silny sirumien sto 
sowanych plynow (roztworow, nafty, benzyny itd.). Wszyslkie 
ezynnosci powinny bye dokonane w punkeie kqpielowo-dezakty- 
wacyjnym. 

Przed calkowilg dezaktywacji powierzchni sprzptu pokrytego 
smarem usuwa sie najpierw smar szmatami zmoczonymi w nafeie 
iuib benzyrue. Dezaktywacja polega na dokladnym zrnyeiu calej 
■powierzchni sprzptu strumieniem wody pod cisnieniem' lub wod- 
nymi roztworami srodkow zmywajqcych (przy uzyciu szczotek). 
Strumien wody nalezy kierowac pod kqterri nie wiekszym niz 
30 — 50° w celu umknipeia sllnego rozpryskiwania skazonej wody 
i padania jej na ludzi znajdujicych sic w poblizu. 

Po dezaktywacji sprzet wyciera sic szmatami do sucha, smaruje 
jego powierzchnic, .0 ile tego wymaga, i poddaje sic sprZpt kontroli 
dozometryeznej. 

Przeprowadzanie dezaktywacji rdznego rodzaju maszyn i sta- 
lych urzadzeh mechanicznych wymaga postepowania dostosowa- 
nego do lokalnych okolicznosci. Moze sic zdarzyc, te trzeba zrezy- 
gnowac z dezaktywowa ma w oczekiwaniu na rozpad cz^stek pro- 
mieniotworezyeh do stopma nie zagrazajgcego bezpieczehstwu 
ludzi. 

W nieklorych przypadkach moze bye wskazane dokonanie dez- 
'aktywacji przez zakopanie skazonego przedmiotu glcboko w zierni 
na dluzszy okreff czasu. Zrozumiale, ze sposob ten moze bye 
zastosowany tylko dla dezaktywowania przedmiotow malo wraz- 
liwych na dluzsze przebywanie w ziemi i niezbyt pilnie potrzeb- 
nych. 

Srodki zywnosci skazone substanejami promienioiwdrczymi 
ponad dopuszezalna normc nie moga bye spozywane i powinny 
bye poddane dezaktywacji lub zniszczone. 

Osobisty zapas zywnosci skazony ponad dopuszczalna normc 
cialamr promieniotworezymi powinien bye zniszczonv. Wyjatek 
stanowia produkty w szczelnym opakowaniu (np. konserwy) oraz 
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produkty w opakcwaniach szklanych. ktore. po poddaniu ich 
dezaktywacji, moga bye spozyte. Dezaktywacje prod uk tow zvw- 
nosciowych przechowywanych w skladach i magazynach przepro- 
wadza sic po uprzednim dokonaniu kontroli dozometryeznej w ce- 
lu stwierdzenia stopnia skazenia i okreslenia toku postepowania 
przy c! e z a k t v w a c j i . 

W zaleznosci od rodzaju zywnosci i stopnia jej skazenia mozna 
przeprowadzic dezaktywacje jednym 2 nastppuizicych sposobdw: 

— je-zeli produkty sa sypkie — przez przelozenie zywnosci 
z opakowania skazonego do nie skazonego; 

— przy twardych tluszczach — przez usuniccie zewnptrznej 
skazonej warstwy produktu; 

— przy miesie, warzywach korzeniowych, zieramakach it p — , 
przez zmycie skazonych produktow silny m stmmiemem 
wody ; 

— przv produktach opakowanych — przez zmycie opakowania 
cieplQ wodp lub roztworami zinywajacymi, a nastppme wy- 
tarcie go szmatami. 

Przed przelozeniem produktow sypkich przechowywanych 
w workach worek spryskuje sic woda, nastepnie rozpruwa sic go, 
odwija jego brzegi na zewnqtrz i przeklada zawarlosc za pomoca 
szufelki do worka nie skazonego. 

W przvpadku gdy produkt zywnosciowy posiada podwojne opa- 
kowania' usuwa sic opakowanie zewnctrzne, a opakowanie wew- 
netrzne kontroluje sic dozometryeznie; w przvpadku stwierdzenia 
skazenia ponad normc, produkt przeklada sic do opakowania nie 
skazonego. 

Beczki 1 skrzynie zavvicrajqre produkty zywnosciowo dez-.kty- 
wuje sic przez zmycie woda z hydrantow. a n .stepnie pr/'-cicra 
sic zvvilzonymi szmatami. Po tych czynnoseiacli przcprowadza sic 
kontrole dozometryezna i w razie potrzobv d:*zak!y\vuje sic pow- 
tornic. Jezr-li pomirno to kontrola wykazo skazenie ponad norrne. 
nalezy opakowanie otvvorzyc. produkt prr.eiozvc do opakowania 
nie skazonego i ponownae poddac kontrol; dozomctrycziud. 

Dezaktywacje tluszczow twardych puzeprowadza sip pr/r-x scic;- 
cie ich zewnctrznej warstwy. Warzywa korzenne zmyw:i sic wie- 
lokrotnie wodq. Glowki ka-pusly obmvwa sic po uprzednim usu- 
nieciu zewnc'rznych li.sci. Zicmniaki mo-'ma dezaktvwmvac do- 
da tkowo przez uzyeie niaszyny do ich obicranic. Mipso i 17 by 
zmywa sip woda — czpsci silnie skazone odcina sip i usuwa. 

Calosc prac zwi.axanvch z dezaktywacja n-oduktow zywno-'cio- 
wyeh przeprowadza personel ski add w i magazynow przy wspdi- 
udziale dozometrystdw i pod kontrola sluzby medvezno-sanitar- 
tiej. Wszelkie urz.adzcnia i naezvnia kuchonnc dczaktywuje sip 
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starannie przez dokladne umycie gorgcg wodg z my diem oraz 
przecieranie szmatami i szczotkami. 

W cclu zdezaktywowania wody nalezy jg filtrowac lub destvlo- 
wac. W micscie zrodlami wody nie skaioncj mogg bvc studnie 
artezyjskie, ktorych uruchomieme po' napadzie z powietrza jest 
sprawg bardzo istotng. ' 

Zwyklg studn 1 ? szybowg mozna dezaktywowac przez, kiJkakrot- 
ne wypornpowa-nie z niej wody, usuni?cie warstwy ziemi z dna 
studni, dokladne wymycie scian rocembrowanie oraz dezaktywa- 
cjp terenu wokol studni w promieniu 15 — 20 metrbw. Ziemi? 
(piasek, zwir itp.) z dna studni zakopuje sip z dala od studni, na- 
tomiast wypompewang wod? nalezy odprowadzic mozliwie da- 
leko, aby do rtiej nie splyn?la. 

W przypadku skazenia wody biezacej mozna lokalnie budowac 
prowizoryezne urzadzenia Mtrujgce. Urzadzenie takie bedzie 
skladac sip z krytego rowu wypelnionego zwirem i piaskiem, 
przaz ktory przeprowadza si? wode do zbudowanego w ziemi 
zbiprnika wody odkazonej. Teren przvlegly do rowu i zbiornika 
pdwinien bye starannie zdezaktywowany. 

, D.ezaktywacja terenu mode dotyezye jedyni-e stosunkowo nie- 
duzyeh powierzchni, gdyz rozleglosc skazonego obszaru moze bye 
tak wielka, ze dezaktywaeja staje sip praktyeznie niewykonalna. 
Wobec tego praca ta moze sprowadzic sip do dezaktyvpcji nie- 
ktorych drog, ulic, przejsc w terenie bezdroznym, wokol studzien 
i zrodel wody itp. !. ' ■ 

Dezrktywacja nawierzchni twardyeh moze bye przeprowad'za- 
na przez zmycie silnvm strumieniem' wody lub osznlowanie war- 
stwg.nie skazonych materialow. Powierzchni? mi?kkg (gruntowg) 
odkaza sie przez przekopanie lub przeoranie, usuwaiac skazong 
warstwp ziemi do uprzednio przygotowanego dolu. Mozna row- 
niez przykryc odcinek skazony warstwa nie skazonej ziemi lub 
innego materialu. 

Dezaktywacjp .terenu .przyspieszajg ulewne deszcze (wowczas 
jednak scieki sa skazone), jak rowniez silne opady sniezne. 

Przeprowadzenie dezaktywacji edeinkow terenu moze bvc 
realne jedvnie wowczas, jezeli zostang stwierdzone poszezegolne 
odosobnione rejony skazenia po zrzucie pojedynezyeh bomb z la- 
dunkiem BSP. 

Przy dezaktvwaeji przejsc nalezy zwracnc uwage. aby z przvle- 
glego terenu skazonego nie z'ostadv ponownie naniesione substan- 
ce promieniotworeze n.a skutek dzialania wiatru lub splvwaiacej 
wody deszczowe.j. W zwiazku z tym miejsca te powinny bye okre- 
sowo kontrolowane dozometryeznie. 


W C 2 asie dzialan na terenie miast i osiedli moze powstac silne 
skazenie promieniotworeze, k tor emu mogg ulec rowniez pomiesz- 
czenia ocaiale po wybuchu atomowym (np. polozone na szlaku 
przesuwania si? obloku wybuchu atomowego). 

W przypadku zbyt silnego -skazenia terenu wokol pomieszczen 
dezaktywaeja samych pomieszczen staje si? niecelowa z uwagi na 
to, ze dluzszy ^obvt w skazonym terenie jest niebezpieczny dla 
zj'cia. 

Dezaktvwacj? pomieszczen przeprowadza si? przez zmycie 
scian, sulitow i podlog za pomoeg szczotek i wody (w niektorych 
pomieszczeniaeh mozna uzyc do tego celu wody pod cisnieniem). 
Przy zmywaniu woda ulega skazeniu i powinna bye odprowadzo- 
na do uprzednio pr-zygotowa nyc h specjalnych dolow wvkopanyeb. 
z dala od studzien. 

Dezaktywacj? ukryc ziemnych, rowow i szczelin przeprowadza 
si? przez usuni?cie warstwy skazonej ziemi oraz przez ki!ka- 
krotne oczyszczenie v/ewn?trznych scian' i stropow przy uzyciu 
miotel lub szczotek. Zdj?tg warstw? skazonej ziemi, pyl i smiecie 
nalezy zakopac w 'ziemi. Wynik dezaktywacji pomieszczen powb 
nien bye sprawdzony dozometryeznie. 
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HOZDZIAL XIV 

ZAGADNIENIA WALKI BAKTERYJNEJ 

POJ^CIE WOJNY BIOLOGICZNEJ 

Od najdawniejszych czasow w celu zniszczeni'a ludnosci lub 
dobr materialnych nieprzyjaciel uzywal roznego rodzaju broni 
i sprzgtu wojennego oraz srodkow chemicznych. W warunkacb 
woiny biologicznej istnieie inna sytuacja niz przy stosowaniu 
Srodkow klasycznych. Wojna biologiczna istnieje wowczas, gdy 
nieprzyjaciel stara sip spowodowac straty na froncie lub zaple- 
czu, wsrod iudnosci, albo zniszczyc zapasy zywnasci, wod? itp. za 
pomocg drobnych zyjgcych istot: bakterii, wirusdw, grzybbw, 
zakazonvch rabakow i owadow, gi'yzoni itp. 

Wojna biologiczna nawet w przvpadku tak zwanej woiny to- 
talnej, ktora dgzy do zniszczenia wszvstkiego. jest srodkiem naj- 
bardziej nieludzkim. Wojna biologiczna nie da sip ograniczyc do 
celow punktowych. Przeloty zakazonych komarow, wpdrowki 
szczurow, poruszanie sip ludzi (o ktorych zakazeniu jeszcze nikt 
nie wie, gdvz trwa u n'ich oki;es inkubacji — wylpgania) nie da- 
dzg sip ograniczyc ani regulowac. 

Z uwagi na szczegolnie nieludzki charaktcr tego rodzaju woiny 
jeszcze przed drugg wojng swiatowg poszczegolne panstwa zobo- 
wigzaly sip na mocy konwencji genewsldei, ze w przvpadku woj- 
ny nie bpdg stosowac biologicznych srodkow wojennvch. Prawie 
wszvstkie panstwa z wyjgtkiem USA podpisaly konwencjp ge- 
newskg. 

Mimo to faszvsitowska Japonia i Niemcy hitlerowskie starannie 
przygotowaly sip do woiny biologicznej, przy czym Japonczycy 
w trakcie wojny uzyli tej broni. 

Dokutnenty procesu w Chabarowsku wskazuig na to, ze faszvsci 
l.'ie zdolali zastosowac na szerokg skalp wvprobowanvch juz rne- 
tod walki biologicznej. poniewaz plany zostaly pokrzyzowane 
przez zwycipstwo Armii Radzieckiej. 
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W USA pn drugiej \vejn:e swialowej rozpoczpto przygotowania 
do wojny biologicznej. W zwiazk'u z tym sc::tgn:p‘o ’ N lermec 
i Japonii odpowiednieh ..fachowcow*' od przygotowyw.tnia i prze- 
prowadzania wojny biologicznej. Ponadio przyjpto do USA zbio- 
dniarzy wojennvch za poznan veil z danvm zagadn:cn:c:n. Ilia t\\ h 
„fachowcdw“ zorgar.izowano olbrzymie laboratona i ur/adzono 
osrodki do-swiadczalne. 

Doswiadczenia laboratory! ne przeprowadzone w USA na zwie- 
rzptach nie wystarezaly i wobec tcgo sUvorzono antyiudzkg kon- 
cepcjp dokonania doswiadezen na materiale ludzkim jednego 
kraju Krajem tym bvla spokojnie odbudo-wujaca sip Ko-readska 
Republika Demokratyczna. 

Podczas wojny bakterie dostarezans byly na teren Kuu przez 
szpiegow-sabo'tazystow oraz za pom oca samolotmv i pociskow. 

Z samolotow zrzucane byly bomby napelnione bakleriami, 
bakterie rozpvlano w po-stac: oblokow. Zakazone owady 1 grvzo- 
nie zrzucane byly na ziemip w odpowiednieh naezyniach prz.e- 
waznie w pudlach na spado.: hronach. Do dostarezania rta okrcslo- 
n-e miejsce bakterii uzywane byly rowniez pociski artvleryjskie 
i granaty. 

Rozpylone na pastwisku bakterie moga zarazic zwierzeta do- 
mowe. co jest rowniez bardzo niebezpieczne dla ludzi. Zaxazone 
rnyszy lub szczury roznoszg choroby zakazne bezposrednio lub 
przez zakazenie pokarmow. Muchy, pajaki i inne owady wysysa- 
jgee krew zakazajg czlowieka przez ugryzienie lub ssanie. Zika- 
zona zywnosc i woda dostaje sip do organizmu ludzkiego w czasie 
spozywania. 

Powstaja w ten sposob podczas wojny grozne epidemie. Roz- 
powsze^hnianie sip epkiemii ulatwia z biorow: sko ludzi podatnych 
na choroby. Juz same wpdrowki ludzi z miejsca swogo zamiesz- 
kania na inne tereny przvczyniaja sip do ro-zpowszechnienia epi- 
demii. Przy tym niencrmalny, wyczeigoujacy tryb zycia w okresie 
wojny, zaniedbanie higieny ciala, nie cl os tat eczne odzywiame, 
niewystarczajgce ubranie, slabe ogrzewa-me, zle warunki miesz- 
kaniowe itp. przyczyniajg sip rowniez wyraznie do wzrostu bezby 
zachorowan. Znaczr.ie zmnicjsza s:p odnornosc organizmu na 
choroby, a wzrasta podatnosc ich na zakazema. 

DROGI SZERZENIA SIF, CHOR0B ZAKAZNYCH 

W przypadku gdy zarazki (np. bakterie. wirusy, pasozyty jeli- 
towe itp.) dostang sip do organizmu, wowczas powstaje zakazeme 
(infekeja). 

\m 
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Z uwagi na dose dlugi okres wylegania niektorych zarazkow 
(jaki dzieli pojawienie sie objawow choro'bowych od samego faktu 
dost an ia sie zarazkow do organizmu) zakazenie nie jest" jedno- 
znaezne z chorobq. 

Zdarza sie rowniez dose czcjsto. ze niektorzy ludzie, mimo ze 
do ich organizmow dostaly sie zarazki, rtie chorujq, poniewaz sq 
na nie odpomi. Ludzie ci bgdq jednak wydzielac z siebie zarazki 
i w ten sposob rozprzestrzeniac chorob? zakaznq. 

Szybkio rozpowszechnianie sie infekcji prowadzi do epidemii. 

Epidemia powstaje wtedy, gdy istniejq zrodla zakazenia, z klo- 
•rych wydostajq sie zarazki. Zarazki jako pasozyty zyjq tylko 
w organizmach o wyzszym stopniu rozwoju. Dlatego tez zrodtem 
zakazenia mo-ze bye zakazony eziowiek iub zwierze. Kazde inne 
miejsce pobytu zarazkow jest tylko tymezasowe, przejsciowe. 

Zarazki ipo opuszczeniu zrodla zakazenia,, aby mogly utrzymac 
swoj gatunek, muszq ponownie w jakikolwiek sposob dostac sie 
do organizmu nosiciela. Sposob, w jaki zarazek przedostaje si? 

7 organizmu zakazonego do drugiego organizmu, nazywamy 
sposobem rozprzestrzeniania si? infekcji. 

Choroba zakazna powstaje wowczas, gdy zarazki dostajq sie do 
takiego organizmu, ktory nie posiada odpornosei (organizm po- 
datny) w stosunku do przedostajqcych sie don zarazkow. 

Zatem zrodlo zakazenia, sposob rozprzestrzeniania sie i podatny 
eziowiek stanowiq trzy czynniki, ktorych Iqczne istnienie koni’ecz- 
ne jest dla po-wstania choroby zakaznej. Zakazenie nie moze po- 
wstac, jesli brak jest ktoregokolwiek z tycb trzech czynnikow. 

2rodlami zakazenia mogq bye: 

1. Ludzie chor,zy posiada jqcy i wydzielajqcy wielkq 
i'losc zarazkow (chory przewaznie jest izolowany, a ponadto ist- 
ndeje szeroka moziiwosc obrony przed zaka-zeniem). 

2. N o s a c i e 1 e, z ktorych nosicielstwem z wielu wzgledow 
trudno jest walczyc. 

Rozroznia sie nastepujqcvch nosicieli: 

— nosiciele tzw. inkubacyjni, u ktorych choroba znajduje si? 
w okresie rozwoju (okres wylegania). Trudnosc obrony po- 
iega na tym,, ze nosiciele ci sami nie wiedzq. iz sq chorzy 
i zakazajq stykajacych sie z nimi ludzi; 

— nosiciele-rekonwalescenci, ktorzy podezas leczenia po ustq- 
pdeniu objawow klinicznych jeszcze przez peahen okres 
czasu wydzielaja z siebie zarazki. Tego rodzaju nosicieli za- 
■licza sie do mniej groznych od nosicieli inkubacyjnych, 
poniewaz wiadomo, ze chorowali i w zwiqzku z tym nalezy 
liezye sie z ewentualnosciq wydzielania zarazkow. Ludzie ci 
sa wiec pod kontrolq lekarskq; 
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— nosiciele zdrowi, ktorzy po przebylej chorobie lub w wyniku 
szczepienia cchronncgo sa odpomi na przedostajqce sie za- 
razki i sami nie cliorujqc zarazajq otoczenie. 

3. Zakazone zwierzeta bardzo czesto chorujqce na 
choroby, More mogq bye przeniesione na ludzi. Choroba moze 
sie przenosic ze zwierzqt na ludzi wtedy, gdy Mas obcuje ze zwie- 
rzetami ze wzgledu na wykonywany zawod lub tez spozywa 
mieso, mleko, iub produkty mleczne w stanie surowym albo nie- 
dostateeznie przegotowane. Moze bye i taka sytuaeja, kisdy cho- 
roba zostaje przeniesiona ze zwierzqt na czlowieka za posred- 
nictwem pasozytow wysysajqcych krew. 

Spesob rozprzestrzeniania sie zarazkow ze zrodla zakazenia na 
podatnego czlowieka odbywac sie moze kilkoma sposobami: 

— zarazki wydzielajq sie z odchodami z jednego organizmu 
i roznymi pec red nimi drogami dcstajq sie przez jame ustnq 
do narzqdow trawienia drugiego organizmu z pokarmami, 
wodq itp., 

— przez zakazanie kroplowe wdychanym powietrzem (np. ki- 
chanie przez chorego na zdroavego), 

— przez stawonogi krwiopijne wysysaiace krew, ktore przeno- 
szq zarazki z krwi jednego organizmu do naezyh krwionos- 
nych drugiego organizmu, 

— zarazek ze skory lub blony sluzowej jednego organizmu 
przedostaje sie na powloke zewnetrznq drugiego organizmu. 

Choroby zakazne na pc-dstawie zasadniczej wlasciwosci biolo- 
gieznej zarazkow dzielimy na cztery grupy: 

1) zakazenie jelitowe, 

2) zakazenie drog oddechowych (zakazenie kroplowe), 

3) zakazenia krwi, 

4) zakazenia powloki zmrnQtrznej. 

Podatnosc na choroby 

Wtargniecie zarazka do iakiegos organizmu, rozmnozenie si? 
w nim i wywolanie objawow chorobowvch nazywamy pedatnos- 
ciq. Aby epidemia mogla sie rozwmqc na danvm terenie, potrzeb- 
na jest obecnosc odpowiedniej ilosci podatnych ludzi. 

Czlowieka, u More go zarozek nie moze wywolac choroby, na- 
zy\vamy odpernym. Odpornosc moze bvc nabvla lub dziedziczna. 

Odpornosc nabyta meze bye naturalna po przebytej chorobie 
oraz nabyta sztucznie poprzez wstrzykniecie szczepionek itp. 
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Wlasciwosci rozwoju epidemii 

A. Epidemia wywolana zakazonq wodq. 

Zakazenie studni, wody wodociqgowej, rzek moze bye przy- 
czynq powstania epidemii, jezeli woda ta bpdzie uzywana do co- 
dziennego uzytku kapieli itp. Wowczas wspoinymi wlasciwoscia- 
mi tych epidemii bpdg: 

— • gwaltowny rozwoj epidemii, tzn. nie wystppu jq lancuchowe 
zakazenia, lecz od razu choruje duza ilosc osob; 

— objpeie tych osob epidemic, ktore korzystajq z pewnych 
zakazonych studni i otwartych zbiornikow; 

— usuniecie zroala zakazenia wody w odnosnych punktach po- 
wcduje wygasanie epidemii; . 

— epidemia spowodowana przez zakazonq wodp wystppuje 
niezalezniie od pory roku. 

B. Epidemia ivywolana zakaznnym mlekiem. 

Zakazenie mleka moze nastqpic: 

— przez chorobp zwierzpcia; 

— przy udoju, zbieraniu. transporcie, przerobie, rozlewaniu 
przy sprzedazy i uzytkowaniu mleka. 

Najczpstszymi chorobami zakaznymi. wystppujqcymi za posred- 
nictwem zakazonego mleka sq: dur brzuszny, paratyfus, dyzen- 
teria, cholera, ploniea i blonica. 

Wlasciwosci epidemii spowodowane] przez zakazenie mleka sa 
nastppujqce: 

— epidemia ta wyfeucha gwal townie, podobnie jak przy epi- 
demii wywofenef zakazonq wodq; 

— czpsc mieszkancow, ktora nie spozywa mleka, nie zostaje 

objpta epidemiq; , 

— wsrod chorych znajduje sip duzo kobiet i dzieci (osob, ktore 
spozywajq. wipcej mleka); 

— okres utajenia jest krotszy niz przy innych chorobach zakaz- 
nych spcwodowanych podo'bnymi zarazkami, poniewaz za- 
razkj w rnleku szybko sip rozmnazajq i powodujq epidemic 
o szerszym zasipgu ; 

— przebieg choroby jest lzejszy i smiertelnosc jest mniejsza; 

— tylko te choroby zakazne roziprzestrzenaajq sip przez mleko. 
ktorych zarazki sa zdolne do rozmnazania sip w mleku. 

C. Epidemia xoywolana zatrutymi pokarmami. 

Pod pojeciem tym rozumie sip infekcjp pokarmowa, tzn. takie 
przypadki, kiedy chorobp wywoluja zarazki znajdujace i roz- 
mnazajace sip w samym pokarmie. 
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Chorobp charaktervzuje w poczatkowym etapie okres utajenia 
od 2 do 3 dni, ale rowniez moze trwac on od 1 do 2 dni. U chorego 
wystppuje ogolne zle samopoczucie, bole glowy, wymioty, bie- 
gunka, skureze, ewentualnie podwyzszenie eieploty. 

Choroba w zasadzie nie przenosi sip z jednego eziavdeka na dru- 
giego, natomiast powaznq rolp odgrywajq w szerzeniu epidemii 
zakazone produkty zwierzpee (mleko, mipso). 

Poniewaz v najczestszym zarazkiem w tym wypadku jest zara- 
zek paratyfusu, ktoreg'o odpornosc jest wipksza niz zarazka tyfu- 
su, wobee tego zarazki te mozna zniszczyc przez zastosowanie 
odpowiedniego sposobu smazenia lub gotowania pokarmow, 

S r o d k i i sposoby stosowane w c z a s i e 
dzialari bakter'yjnych 

Na podstawie doswiadezen wynikajqeych z dotychczasowych 
dzialan wojennych, jak rowniez wnioskow z nich wyciqgniptych 
wojna bakleryjna iest to rozpylanie z samolotow wyhodowanych 
bakterii, ewentualnie zakazenie wody i zywnosci. 

Procesy japonskich zbrodniarzy wojennych, ktorzy prowadzili 
wojnp bakteryjnq, a jeszcze bardziej amerykaiiskie ataki bakte- 
ryjne na polnocnq Korep wykazaly, z czym nalezy sip liezye we 
wspolczesnych wojnach. 

Zasadnicze sposoby dostarezania bakterii na teren dzialan wo- 
jennych przedstawialy sip nastppujqco: 

1. Zrzucanie zakazonych owadow w rozmaitych pudelkach. Nie 
wszystkif jednak owady mozna bylo bezposrednio zrzucac. Owa- 
dy delikatniejsze (np. moskity) przy zrzucie z wysokosci 300 me- 
trow ulegaly zniszczeniu. 

2. Bomby (z zapalnikiem czasowym) icybuchajqce w powie- 
trzu. Wymiary i ksztalty bomb odpowiadaly bombie o wagomia- 
rze 250 kg. Jednakze istotna waga wynosila tylko 75 kg. Bomby 
te w wiekszosci wypadkow otwieraly sip na wysokosci 35 me- 
trow nad ziemiq i rozrzucaly swojq zawarto.se na przestrzeni 
o srednicy okolo 100 m. Ilosc robakow na meir kwadvatowy 
powierzchni (w jednym dobrze zaobserwowanvm przvpadku) 
wynosila okolo 100 sztuk, w innych mniej. 

Bomby te posiadaly rozne zasady dzialania: 

— wybuch powodowany byl nastawionq na czas srubq po- 
wietrznq; 

— sruba powietrzna otwierala drzwiczki bomby, przez ktore 
wiatr wydmuchiwal zawartosc bomby; 

— drzwiczki otwieraly sip w ten sposob. ze w wyniku uderze- 
nia zaczynal dzialac mechanizm otwierajgcy. 
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3. Papierowe i kartonowe zasobniki w ksztalcie walca oraz jed- 
wabne spadochrony wyglqdem swoim podobne byly do bomb 
oswietlajqcych. Za pomocq tych srodkow zrzucano najdelikat- 
niiejsze moskity i komary. 

4. Papierowe zbiorniki zaopatrzone w spadochrony z papieru 
z chwdq zetkni?cia si? z ziewuq otwieraly s;q, zawartosc ich wy- 
dostawala sit? na zewnqtrz, a nast?pnie byla wprawiana w ruch 
przez specjalny mechanizm, ktbry po pewnym czasie zapala} 
zbiornik i spadochron. 

5. Sztuczne zbiorniki zwane „skorupkq od jajka“ posiadaly 

ksztalt przypominajqcy walec. Dlugosc okoio 40 cm, srednica 
12—17 cm. Material niezwykle lamliwy, przy upadku rozbijal si? 
na. drobne kawalki. Zrzucano w ten sposob zarazone mu-chy pa- 
jqki i zakazone pierze. ’ 

6. Druciane klatki i drewniane pudelka do zrzucania gryzoni 
oraz slimakow w slomianych opakowaniach. 

Doswiadczenia z dzialah bakteryjnych woj'ny koreanskiej 
wykazaly, ze nalezy brae pod uw.ag? mniej wi?cej 10 rodzajow 
zarazkow. 

Obrona moze dsc w kilku kierunkach. Naturalnie w pierwszym 
rz?dzie wspommec nalezy o profilaktycznych szczepieniach 
ochronnych. W Korei skuteeznie stosowano' szczepienia majqce 
na celu uodpornienie ludnosci przeciwko wielu rpdzajom bak- 
terii. Ludnosc polnocnej Korei zachowaia si? wzorowo. Zawsze 
byla zdyseyplinowana, poddawala si? szczepieniom ochronnym. 
Organizowala grupy samoobrony, sluzby zdrowia, ktore dzialaly 
skuteeznie. Po-odpowiednim wyszkoleniu grupy te niszczyly 
zrzuty robakow, szczurow, owadow dtp. 

Zrzucarie dokonywane bylo na terenie prostokqtnym o wy- 
miarach 40 km X 5 km. 

Ludnosc ochraniala studnie, z'boza i zywnosc na danym tere- 
nie. Nalezy stwierdzic, ze tarn, gdzie ludno-sc przepisowo i skru- 
pulatnie rozpocz?la odgraniczac i ratowac tereny podejrzane 
i tarn gdzie wszyscy poddani zostali szczepieniom ochronnym, 
zastosowar.e przez napastnikow bojowe srodki biologiczne za- 
wodziiy. 


K O Z D Z I A i. XV 

ORGANIZACJ A I ZASADY DZIALANIA GRUPY 
SAMOOBRONY DOMU (BLOKU DOM0W) 

Doswiadczenia ostatnich wojen vvyka/uly, ze napady lotnicze 
mialy na celu nie tylko zniszczenie obiektdw wojskowych, prze- 
myslowych, komunikaeji, Iqcznosci oraz urzqdzeh komunalnych, 
ale rowniez razenie ludnosci cywilnej i masowe niszczenie ”bu- 
dynkow mieszkalnych mia- i osiedli. Tq drogq nieprzyjaciel 
dazyl do oslabienia ducha obronnego narodu. 

Jest^ rzeczq zrozumialq, ze ani wladze pahstwowe, ani kadra 
erganow terenowej o-brony przeciwlotniczej, mirno wytp/onej 
pracy na wszystkich odcinkach, nie sa w stanie w polm zapewmc 
kazdemu obywatelowl obrony przed skutkami napadow z powie- 
trza, jezeli obywatel ten nie bedzie bral aktywnego ud aiu 
w przygotowaniu i wykonywaniu terenowej obrony przeciwlot- 
niczej. 

W tym celu w zakladacb. pracy, urz?dach, instytuciach, szko- 
lach, szpitalach, domach mieszkalnych itp. organizuje si? spo- 
srod pracownikow zakladow pracy i mieszkancow domow organa 
terenowej obrony przeciwlotniczej (TOPL), ktorych zadaniem 
jest obrona zycia i mienia obywateli przed skutkami napadow 
z powietrza podezas wojny. 

Podstawowq jednostkq organow TOPL, zdoinq do samodziel- 
nego prowadzenia akcji lokaiizacji i likwidacji skutkow napa- 
ddw z powietrza, jest grupa samoobrony. Warunkiem skuteeznej 
dziala-lnosci grupy samoobrony jest jej wyszkolenie, wyposa- 
zenie w niezb?dny sprzet oraz wysoka swiadomese obowiqzkow 
obywatelskich wszystkich jej czlonkow. 

Grupy samoobrony w domach mieszkalnych (blokach domow) 
organizujq administratorzy domow przy wspdludziale komiletow 
blokowych, organizaeji spolecznych, Ligi Przyjaciol Xoln.orza 
i Polskiego Czerwonego Ki’zyza oraz innych organizaeji spolecz- 
nych i pblitycznych. 
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Kierownictwo i nadzor nad przygotowaniem TOPL domow 
(blokow domow) sprawujg prezydia wlasciwych rad narodcwych 
i dzialajgcy z ramienia tych prezydiow komendanci TOPL miast 
i dzielnic. 

Komendant TOPL domu (blokv. domow) kieruje caloksztaltem 
prac zwi^zanych z przygo-lpwaniem TOPL do-mu. Powoluje^go 
prezydium miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej. W zasadz-ie 
na to stanowisko typuje siq administraiora domu, a w przypadku 
gdy administrator ze wzglQdow uzasadnionych me moza bye ko- 
mendantem TOPL domu, powoluje sit? przewodniczgcego komi- 
t-etu blokowego lub inng odpowiedniej. osobe spo-srod mieszkan- 
cow domu. Komendant TOPL domu podlega komendantowi 
TOPL miasta (dzielnicy). 

Komendant TOPL domu (bloku domow) uprawniony jest do: 

— przedstawiania prezydium miejskiej (dzielnicowej) rady 
narodowej wnioskow uzgodnicnych z komitetern blpkowym 
w sprawie doboru i powolania osob do grupy samoobrony; 

— zlecani'a mieszkancom domu (bloku domow) wykonania 
prac i czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i wykony- 
waniem TOPL domu; 

— oTganizowania w ramach grupy samo-obrony cwiczen z za- 

kresu TOPL na podstawie polecenia komendanta TOPL 
miasta (dzielnicy); - 

— zwracania si$ do prezydium miejskiej (dzielnicowej) rady 
narodowej o pomoc przy orgapizowaniu grupy samoobrony 
i w sprawach wymagajg-cych wyjasnien w zakresie przygo- 
towania TOPL domu oraz wymagajgcych interweneji 
w, stosunku do mieszkancow nie podporzqdkowujacvch siq 
zarzadzenuom komendanta TOPL domu (bloku domow). 

W okresie pokoju do zadaii i obowiazkow komendanta TOPL 
domu nalezy: 

— organizowanie grupy samoobrony | wyposazenie jej w nie- 
zbpdny sprzQt i srodki TOPL; 

— organizowanie . szkolcnia czlonkow grupy samoobrony 
i mieszkancow domu przy udziale organizaeji spolecznych 
LP2 i PCK, jak rowniez strazy pozarnycn i aktywnych 
czlonkow grupy samoobrony; 

— zaplanowanie i przygotowanie na pisemne zlecenie orga- 
now TOPL: schronow, przeciwlotniczych ukryc zabezpie- 
czajgcych i szczelin przeciwlotniczych, wyznaczenie 
pomieszczenia na punkt sanitarny i wyposazenie go w aptecz- 
k? i mny sprzet pierwszej pomocy, wyznaczenie pomiesz- 
czenia na sprzet grupy samoobrony oraz ustalenie miejsc 
i sposobow zbiorki czlonkow grupy na wypadek alarmu 
i napadu z powietrza; 
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— opracowanie wspolnie z kierowmikiem grupy samoobrony 
planu TOPL domu, planu zaciemniania, przygotowanie 
podrecznych srodkow alarmowych; 

— opracowanie lokalnych przepisow porzgdkowo-ochronnych 
dla mieszkancow domu; 

— kierowanie przygotowaniem budynkow do ochrony prze- 
Ciwpozarowej zgednie z obowigzujgcymi przepisami i wy- 
tycznymi organow pozarniezyeh; 

— przeprowadzanie na zarzgdzenie wladz fragmentaryeznyeb 
cwiczen na terenie grupy samoobrony. 

Z chwilq ogioszenia stanu pogotowia (okresem stanu pogoto- 
wia nazywamy okres trwajgcy od chwili powstania zagrozenia 
wojng do chwili zakohezenia dzialan v/oj ennych) do zadan i obo- 
wigzkow komendanta TOPL domu nalezy: 

— - podanie do wiadomosci wszystkich mieszkancow domu 
{bloku domow) przepisow d zarzgdzen wladz dotyczgcych 
obowdgzkow i zasad zachowania sie w okresie stanu pogo- 
towia, alarmu i napadu z powietrza oraz po odwolaniu 
alarmu ; 

— skontrolowanie przygotowania TOPL domu i zarz^dzenie 
natychmiastowego usunigeia stwierdzonych brakow i nie- 
dociggni^c ; 

— uzupelnienie brakuj^cego wyposazenia grupy samoobrony 
d doprowadzenie jej do takiego stanu, by w kazdej chwili 
mogla dzialac; 

— dopilnowanie wykonani# szczelin przeciwlotniczych oraz 
doprowadzenie . do stanu uzywalnosci schronow i przeciw- 
lotniczych ukryc zabezpieczajacych; 

— zarzgdzenie zaciemniania swiatel L kontrolowanie prze- 

strzegania zaciemniania; 9 

— wprowadzenie na przecigg calej doby dyzurow w grupie 
samoobrony oraz ustalenie z kierownikiem grupy samoobro- 
ny dyzurow w ten sposob, aby na zmiane komendant TOPL 
domu bgdz kierownik grupy samoobrony byl obeeny na 
terenie grupy samoobrony; 

— wystawienie posterunku w celu zaalarmowama grupy sa- 
moobrony i mieszkancow o majgcym nastgpic napadzie 
z powietrza; 

— nawigzenie Igcznosci z komendantami TOPL s^siednich 
domow oraz z komendantem TOPL miasta (dzielnicy) i za- 
meldowanie mu o stanie przygotowania domu grupy samo- 
obrony i mieszkancow domu do obrony. 

W okresie alarmu d napadu z powietrza komendant TOPL do- 
mu powinien osobiscie 5 przez podlegle mu organa sprawdzid. 
ezy grupa samoobrony jest gotowa do akcji obrony, zwracajac 

ll — Szlcolenlo \v zakresie O.P.L 15] 
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szczegoln^ uwag§ na utrzymanie spokoju ,i ladu na terenie dzia- 
iania grupy samoobrony. W tym okresie w szczegolnosci do obo- 
wigzkow komendanta TOPL domu naiezy: 

— sprawdzic, czy wszystkie druzyny i posterunki znajdujg 
< si^ w ustalonych miejscach i czy nalezycie -wykonujg 

swoje zadania lub czy sg przygotowane do wypelniania 
tych zadan; 

— kierowanie akcja obronng bezposrednio po zaistnieniu 
skuticow napadu z powietrza oraz meldowanie o tych 
skutkach i wynikach akcji obronnej do najblizszych orga- 
now komendy TOPL miasta (dzielnicy); 

udzielanie schronienia osobom postronnym, . ktore zostaly' 
zaskoczone przez napad z powietrza na terenie dzialania 
grupy samoobrony, a w wypadku zranienia organizowanie 
dla nich pierwszej pomocy sanitamej; 

— wydawanie zarzgdzen odnosnie do ewakuacji ludnosci 
w wypadku powstania wi^kszych pozarow, grozby zawa- 
lenia si<? ibudynkow itp. ; 

— zarzgdzenie ogloszenia alarmu chemiCznego w wypadku 
uzycia przez nieprzyjaciela foojowych srodkow trujgcyeh 
na terenie domu (bloku domow) lub w sgsiedztwiie albo na 
rozkaz komendanta TOPL miasta i dopilnowanie, by alarm 
ten dotarl do wszystkich mieszkancow znajdujgcych sig na 
terenie dzialania grupy samoobrony; 

— organizowanie pomocy w akcji obronnej sposrod zdolnych 
do jej udzielania mieszkanatow domu oraz sgsiedzkkh grup 
samoobrony, a jezeli pomoc ta okaze s.ig niewystarczajgca 
zwracanie sig do komendy TOPL miasta (dzielnicy). 

Z chwiig odwolania alarmu ogolnomliejskiego komendant 
TOPL domu (o ile ha terenie dzialania grupy samoobrony mie 
ma niewybuchdw, srodkow trujgcych, materia low wrogiej pro- 
paigandy itp.) moze odwolad alarm na terenie domu (bloku domow). 
W tym okresie komendant TOPL domu ma w szczegolnosci 
obowigzek dopilnowania ostatecznej likwidacji skutkb.w napadu 
z powietrza, roztoczenia opieki nad osobami poszkodowanymi, 
zlozenia meldunku do komendanta TOPL miasta (dzielnicy) o prze-’ 
biegu akcji oibronnej oraz spowodowanie uzupelnienia brakow 
w ludziach, w wyposazeniu i sprzgcie grupy samoobrony w takim 
zakresie, by mogla ona dzialac na wypadek ponownego napadu 
z powietrza lub w przypadku koniecznosci udzielenia pomocy 
sgsiednim grupom samoobrony. 

W sklad grupy samoobrony domu (bloku domow) wchodzg: 
jako organa kiierownicze — kierownik grupy samoobrony, zastgp- 
ca kierownika grupy samoobrony. za- 
"ZJidzajEicy sprzetem. > 
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jako organa wykonawcze— druzyna rozpoznania 1 1 %, znosci 

(5 osob -f- 2 osoby rezerwa), druzyna 
przeciwpozarowa (7 osob + 2 osoby re- 
zerwa), druzyna ochrony porzgdku 
(6 osob -f- 2 osoby rezerwa), druzyna 
odkazania (6 osob -j- 2 osoby rezerwa), 
druzyna ratownictwa technicznego 

(6 osob -f- 2 osoby rezerwa), druzyna 
sanitarna (6 osob + 2 osoby rezerwa). 

Na czele poszczegolnych druzyn stojg dowodcy druzyn, ktdrzy 
kierujp pracg skladu osobowego druzyny i odpowiadaia za iej 
dzialalnosc, stan sprzgtu oraz przygotowanie w zakresie specjal- 
nosci druzyny terenu domu (bloku domow), na ktorym dziala 
grupa samoobrony. 

W grupie samoobrony domow (blokow domow) o zabudowie 
zwartej w zasadzde nie organizuje sig druzyny odkazania, a zada- 
nia jej mozna powierzyc druzynde ratownictwa technicznego lub 
druzynie ochrony porzqdku, przydzklajac im odpowiednie wypo- 
sazenie i potrzeibny sprz?t do odkazania. 

W domach mkszkalnych (blokach domow), w ktorych jest duza 
'ilosc mieszkancow i istniej^ mozliiwosci zorganizowania grupy 
samoobrony o zwi^kszonym skladzie osobowym, sklad poszcze- 
golnych druzyn moze byd odpowiednio zwkkszony. Natomiast 
w domach o malej ilosc i mieszkancow, w ktorych nie ma mozli- 
wosci zorganizowania grupy samoobrony o pelnym skladzie oso- 
bowym, mozna .organizowac grup^ samoobrony skladaj^cg sk 
z organow kierowniczych oraz trzech druzyn: sanitamej, przeciw- 
pozarowej i ochrony porzgdku. 

Sklad osObowy grup samoobrony powoluje prezydium miejskiej 
(dzielnicowej) rady narodowej drog% zarz^dzen oraz imiennych 
wezwan i nakazdw na wniosek komendanta TOPL domu (bloku 
domow) uzgodniiony z komendantem blokowym. 

Kierownik grupy samoobrony odpowiedzialny jest za caloksztalt 
prae zwi^zanych z przygotowaniem d dzialainosck grupy samo- 
obrony. Zadania te kierownik grupy samoobrony re5!izuje w mydl 
zarzgdzen, wytycznyoh i wskazowek komendanta TOPL domu 
(bloku domow), ktoremu bezposrednio podlega. 

W przypadku nieobecnosci komendanta TOPL domu (bloku do- 
mow) lub w wypadku innych przeszkdd w pelnieniu przez niego 
obowigzkow kierownik grupy samoobrony przejmuje wszystkie 
uprawniewia i obowigzki komendanta TOPL 3 domu (bloku domow). 

Do zasadniczych obowigzkow kierownika gnipy samoobrony 
w czasie pokoju naiezy: dobor kandydatow na czlonkow grupy 
samoobrony i prowadzenie ich ewidencji, nadzorowanie obecnosc: 

»• iRn 
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czlonkow na szkoleniu i ich udzialu w pracach zwigzanych z przy- 
gotowamem TOPL domu. 

W okresie stanu pogotowia kierownik grupy samoobrony wspol- 
nie z komendantem TOPL domu przeprowadza konbrolp stanu 
przygotowania oraz uzupemia wyposazenie i sprzpt grupy samo- 
obrony w takim zakresie, w jakim jest to niezbpdne dla wlasci- 
wego dzialania grupy samoobrony. 

W okresie aiarmu i napadu z powietrza kierownik grupy samo- 
obrony kieruje dzialaniami grupy samoobrony maj^cyrni na celu 
zmniejszenie skutkow napadu z powietrza, a gdy jej sily okaza sip 
niewystarczajgce, organizuje potrzebm^ pomoc sposrod mieszkan- 
cow domu lub z s^siednich grup samoobrony, ulatwia dowodcy 
przybylej na pomoc miejskiej (dzielnicowej) jednostki TOPL pro- 
wadzenie akcjii drogq udzielania mu wszelkich wskazdwek i wy- 
jasnien oraz pozostawienia do jego dyspozycji czlonkow i wypo- 
sazenia grupy samoobrony. 

■Kierownik grupy samoobrony w czasie aiarmu i napadu z po- 
wietrza powinien bye na tych. odcinkach dzialania grupy 
samoobrony, gdzie zajd^ najpowazniejsze wypadki, i tam winien 
kierowac dzialalnosciq druzyn i posterunkow. Niezaleznie od tego 
powinien on przesylac meldunki do organdw komendy TOPL 
miasta (dzielnicy) o skutkach napadu z powietrza i przebiegu akcji 
obronnej. .... 

Zastqpca kierovmika grupy samoobrony bierze udzial w typo- 
waniu skladu osobowego grupy samoobtony, organizuje specjali- 
styezne wspolzawodnictwo mipdzy druzynami i ich czlonkami 
w pracach przygotowawczych TOPL, prowadzi prace nad wycho- 
waniem polityeznym czlonkow grupy samoobrony, prace w zakre- 
sie wzmocnienia organizacj* i dyscy pliny grupy samoobrony, 
wspolpracuje z organizaejami spolecznymi i politycznymi w za- 
kresie szkolenia TOPL mieszkancow domu (bioku domdw) i czlon- 
k6w grupy samoobrony. 

Zarzqdzajqcy sprzqtem zalatwia sprawy zwigzane z nabywamem 
sprzptu i wyposazeniem grupy samoobrony, przechowuje i kon- 
serwuje sprzet i urz^dzenda TOPL, znajdujgce sie w dyspozycji 
grupy samoobrony, oraz prowadzi ewidenejg sprzptu. Na zarzg- 
dzenie komendanta TOPL domu (bioku domow) wydaje dla czlon- 
k6w grupy samoobrony sprzpt potrzebny do szkolenia i cwiczen 
oraz prowadzemia akcji obronnej. 

Druzyna rozpoznania i Iqcznosci prowadzi obserwacjp i rozpo- 
znanie oraz Utrzymuje Igcznosc na terenie dzialania grupy samo- 
obrony. Z eh wil g ogloszenia stanu pogotowia komendant TOPL 
domu (bioku domow) powinien zarzgdzic wystawienie 1- — 2-oso- 
boWego posterunku rozpoznawczo-alarmowego. Sluzba na tym 
posterunku trwa nieprzerwanie w ciggu calego okresu stanu po- 
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gotowia i z tego tez wzglpdu komendant TOPL domu (bioku do- 
mow) moze wyznaczac do jej pelnienia czlonkow 7 z innych druzyn 
oraz mieszkancow domu nie wchodzgcych w sklad grupy samo- 
obrony. 

Czasokre-s ipelnienia siuzby na posterunku rozpoznawczo-alar- 
mowyra przez poszczegolne zmiany ustaia kierownik grupy 
samoobrony. - 

Do zadah posterunku rozpoznawczo-alarmowego nalezy naslu- 
chiwanie sygnalu aiarmu ogolnomieiskiego i rozpowszechnianie 
go za pomoca srodkow podrecznych (jak gongi, trgbki itp..) na te- 
renie dzialania grupy samoobrony. 

Ponadto zadaniem posterunku rozpoznawczu-alarmowego jest 
ciagla obserwaeja terenu dzialania grupy samoobrony, kontrola 
zaciemnienia i przekazywanie wynikow rozpoznania — wszelkich 
zdarzeh i wypadkow — kierownikowi grupy' samoobrony. Z tego 
wzglpdu posterunki te powinny bvc roznueszczone w takim miej- . 
scu. z ktorego najlatwiej obserwowac teren domu (bioku domdw). 

Ze skladu osobowego druzyny wydziela sip 2 czlonkow, ktorzy 
pelni^ funkcjp Igcznikow, 

Do oglaszania i odwolywania ostolnvch alarmdw na tereme 
miasta sluza urzgdzenia o duzej sile dzwieku jak: syreny alar- 
mowe (elektryezne, parowe, rpczne), radiofonda przewodowa itp. 
urzadzenia. _ 

Przyieto nasteouiace rodzaje ogolnych alarmow i sposoby ich 
oglaszania i odwolywania : 

1) alarm lotniczy — ciasty dzwipk syreny, nadawany 
przez 2 — 3 minuty, telefonicznie lub przez radio zapowiedz: 

, .alarm lotniczy", 

2) alarm lotniczy odwolany — przerywany 
dzwipk svreny nadawany przez 2 — 3 minutv, telefonicznie lub 
przez radio zapowiedz: alarm lotniczy odwolany". 

Ponadto ustalone nastepujgce rodzaje alarmow lokalnych: 

1) alarm p O z a r o w y oglasza sip: 

w formie cichei przy pomocy goncow i czlonkdw grupy sa- 

moobronv, jezeli niebezpieczehstwo pozarowe i konieeznosd 
ewakuaeji dotyezy tvlko pewnej czpsci domu, 

— za pomoca ustalonyc'n i znanveh mieszkancom domu (bioku 
domow) sygnalow (gongi, tvfony, dzwonki ito.) w wypadku 
powstania wiekszyeh pozarow w celu powiadomienia miesz- 
kaheow o koniecznosci ewakuaeji domu; 

2) alarm' chemiczny — czpste uderzenia w gong, 
w krotkich odstppach czasu. Oglasza sip na terenach obiptveh za- 
sipgiem lub bezposrednio zagrozonych bojowymi ^rodkami tru- 
jacymi; 
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3) alarm c h e m i c z n y odwolany ‘ — uderzenie 
w gong z dluzszymi przerwami " przez pewien okreslony przeciqg 
czasu. ' 

Druzyna sanitarna. W wypadku gdy na terenie domu (bloku do- 
mow) znajduja si? osoby zranione, poparzone, zatrute lub ska- 
zone trwaiymi srodkami trujqcymi, druzyna sanitarna przyst?- 
puje do akcji ratowniczej. 

Ci?zko rannym druzyna sanitarna udziela pierwszej pomocy 
i k'ieruje ich do szpitala lub najblizszego punktu pomocy lckar- 
skiej. 

OsO'by skazone ibojowymi srodkami trujqcymi druzyna sanitarna 
po udzieleniu pierwszej pomocy kieruje do najblizszego kapieli- 
ska odkazajqcego. 

O ile na terenie domu fbloku dom6w) jest taka ilosc rannych, 
ze druzyna sanitarna nie jest w stahie udaielic w por? pierwszej 
pomocy,- komendant TOPL domu {bloku domdw) zwraca si? o po- 
rn oc do komendaptow TOPL sqsiednich ddmow lub komendanta 
TOPL mdasta (dzielnicy). Czynnosci przenoszenia lub przewoze- 
nia poszk odowanych mogq wykonywac pod nadzorem czlonka 
druzyny sanitamej rowniez inne osoby nie wchodzqce w sldad tej 
druzyny. 

Dla wype Intend a specjalnych zadan druzyna maze wysylac 
1 — 2-osobowe patrole lub wystawiac posterunki. W kazdym wi?k- 
szym schronie lub pomieszczeniu zaibezpieczajqcym druzyna sani- 
tarna powinma wystawic jednoosobowy posterunek, ktorego zada- 
niem jest udzielanie pomocy sanitarnej osobom znajdujqcym si? 
w schronie .(pomieszczeniu zabezpieezaj qeym) . 

Druzyna przeciwpozarbwa. w okresie alarmu i napadu z powie- 
trza oraz po odwolaniu alarmu lokalizuje i likwiduje pozary po- 
wstale na terenie dzialania grupy samoobrony. 

Sposrod czlonkow druzyny przeciwpozarowej dowddca druzyny 
wylania grup? w skladzie 3—4 osob oraz 1 — 2-osobowe posterunki 
pr zee iwpozaro we , ktorych ilo«5d uzalezniona jest od warunkow 
lohalnych. 

, W zasadzie posterunki przeeiwpozarowe powinny znajdowac 
si? w kazdym pojedyriczym budynku, a pomieszczenie ich winno 
gwarantowae obj?cie zasi?giem obserwacji wszystkich punktow 
budynku wrazliwych na pozar . 

W rejonach budynkdw o luznej zabudowie oraz w innych przy- 
padkach, gdy wystawienie posterunku. przeciwpozarowego w po- 
jedynezyeh budynkach nie jest mozliwe, obron? przeciwpozarowq 
mozna organizowac dla calego terenu dzialania grupy samoobrony 
lub cz?sci tego terenu, najbardziej riarazonej na ogien, poprzez 

1.66 


wystawienie ruchomych patroli przeciwpozarowych o skladzie 
odpowiednio zwi?kszonym. 

Zadaniem posterunkow i patroli jest unieszkodliwianie bomb 
zepalajqcych i likwidowanie w zarodku powstalych od nich poza- 
row. W wypadku gdy posterunki przeeiwpozarowe nie mogq sa- 
modzielnie stlumic pozaru, dowodca druzyny wysyla do pomocy 
rezerw?, a gdy i to okaze si? niewystarczajqce — kierownik grupy 
samoobrony organizuje pomoc sposrod skladu osobowego innych 
druzyn grupy samoobrony, mieszkancow domu lub zwraca si? 

0 pomoc do sqsiednich grup samoobrony TOPL miasta (dzielnicy). 

Z chwilq przybycia jednostki sluzby przeciwpozarowej TOPL 

miasta (dzielnicy) kierowndetwo akcjq przeeiwpozarowe obejmuje 
dowodca przyibylej jednostki. 

Po zakonezeniu akcji gasniczej dowodca druzyny przeciwpoza- 
rowej wystawia posterunki, ktorych zadaniem jest obserwowanie 
miejsca pozaru i likwidowanie ewentualnych niedogaszonych 
zrodel ogn'ia. Pozostali czlonkowie druzyny przeciwpozarowej po 
zlikwidowandu pozarow i odwolaniu alarmu lofcniczego uzupelniajq • 
w ustalonych miejscach (punktach ga&hczych) zapasy piasku 

1 wody oraz doprowadzajq do stanu uzywalnosci ekwipunek 
i sprz?t przeciwpozarowy. f 

Druzyna ochrony porzqdku sklada si? z 1 — 2-osobowych poste- 
runkow, ktore wystawia si? w bramach, na klatkach schodowych 
itp., oraz 2-osobowych posterunkow ohslugi sc’nronow, z ktorych 
jedna osoha pelhi sluzb? przy. drzwiach zewn?trznych prowadz?- 
cych do przedsionka schronu, a druga w izbie schronowej przy 
drzwiach wewn?trznych do przedsionka schronu. 

Dzialalnosc druzyny ochrony porzqdku rozpoczyna si? z enwila 
ogloszenia alarmu lotniczego, a do jej zadan nalezy: 

— utrzymywanie porzqdku przy zejsciu do schronow i w ich 
wn?trzu, 

— zwracanie uwagi na osoby przybywajace na teren dzialania 
grupy samoobrony, 

— kierowanie osob obcych szukajacych schronienia do schro- 
now, wskazanych przez kierownika grupy samoobrony, 

— kontrola przestrzegania przepisow o zaciemnianiu i masko- 
waniu ^wiatel, 

— utrzymywanie ladu i porzqdku na terenie dzialania grupy 
samoobrony. 

Dowodca druzyny ochrony porzqdku odpowiedzialny jest za na- 
lezyte funkejonowanie urzqdzen filtrowentylacyjnych w schro- 
nach. Obslug? urzqdzeh filtrowentylacyjnych wyznacza dowodca 
druzyny ochrony porzqdku sposrod osob znajdujqcych si? w schro- 
nach. 
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Po napadzie z powietrza i odwolaniu alarmu druzyna ochrony 
porzqdku w szczegolnosci obowi^zana jest: 

— dopilnowac porz^dku na terenie dzialania grupy samo- 
obrony, 

— przeszukac przy wspbludziale czlonkow druzyny odkazania 
teren domu (bloku domow), aby stwierdzic, czy nie znajduj^ 
sic na nim miewybuchy, plamy chemiczne, ulotki wrogiej 
propagandy lub inne niebezpieczne zrzuty, po czym przed- 
si^wzi^c srodki zmierzaj^ce do ich unieszkodliwienia, 

— umozliwic na zarzadzenie kierownika grupy samoobrony 
wyjscie ludzdom ze schronu, dopilnowac porzadku przy 
opuszczaniu schronu i foezzwlOcznie potem przewietrzyc 
i uporzadkowac schron. 

Druzyna odkazania w okresie alarmu i napadu z powietrza 
wspoMzdala w akcjd obronnej z innymi druzynami grupy samo- 
obrony, a szo?eg61nie wykonuje podr?cznymi srodkami przejscie 
przez plamy chemiczne i oznacza teren skazony. 

Po odwolaniu alarmu lotmczego. druzyna odkazania obowi^zana 
jest dokladnie przeszukac teren dzialania grupy samoobrony dla 
stwierdzenia, czy nie znajduja sic na nim nie wykryte plamy che- 
mliczne i w wypadku ich stwierdzenia przedsicwziae srodki zmie- , 
rzajfice do ich zlikwidowania. ' 

W wypadku gdy druzyna odkazania wspblnie z czlonkami in- 
nych druzyn grupy samoobrony oiaz sqsiednich grup samoobrony 
nie jest w stande odkazdc terenu — kierownik grupy samoobrony 
zwraca si? o pomoc do organow TOPL miasta (dzielnicy). 

Druzyna ratownictwa technicznego pelni sluzb? w miejscu 
ustaflonym przez kierownika grupy samoobrony, skad w razie po- 
trzeby na polecenie kierownika grupv samoobrony udaje sic do 
miejsc zagrozonych. 

W czasie napadu z powietrza druzyna ratownictwa technicz- 
nego ma obowi^zek wydobywamia ludzi zasypanych gruzem oraz 
prowizorycznie izabezpieczyc urz^dzenia techniczne (gazowe, wo- 
doci^gowe. eilektryczne, centralnego ogrzewania dtp.), o die pozo- 
sta wienie ich w uszkodzonym stanie stwarza niebezpieczenstwo 
publiczne. 

Po odwolaniu alarmu druzyna ratownictwa technicznego po- 
winna. przy udziale mieszkancow odgruzowac ulice i przejscia na 
terenie dzialania grupy samoobrony, ogrodzic sciany itp. groz^ce 
zawa'leniem sic oraz wykonac inne prace zwiazane z prowizo- 
rycznsi naprawq urzqdzen technicznych. Calkowita naprawc tych 
urz^dzen dokonujq pogotowia techniczne sluzby remontowo-bu- 
dowlamej i urzadzeh komunalnych TOPL miasta. 
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ROZDZlAt XVI 

ZACI-IOWANIE SIE LUDNOSCI W R02NYCH OKRESACH 

TOPL ORAZ W WARUNKACH NAPADU ATOMOWEGO 

ZACHOWAN1E SIZ? LUDNOSCI W ZAKRESIE TOPL W OKRESIE 
POKOJU 

W okresie pokoju ludnosc powinna przede wszystkim brae 
cktywny udzial w realizaeji prac organizacyjnych wladz pan- 
stw'owych i organow TOPL, wykazujcjc peine zrozumiente potrze- 
by przygotowania kraju do" terenowej obrony przeciwlotniczej. 

Udzial ten powinien si? przejawiac przez zapisywanie si? do 
grup samoobrony domow (blokow domow), ucz?szczanie na wszel- 
lde kursy szkoleniowe TOPL organizowane przez LP2, PCK, 
komitety blokowe, administrate domow i organa TOPL oraz 
przez chetne wykonywanie zarz^dzeh i przepisow dotycz^cych 
przygotowamia terenowej obrony przeciwlotniczej. * 

Niemniej wazn^ rzeczg jest udzial ludnosci w przygotowaniu 
domu i jego otoczenia do obrony przeciwpozarowej, Szczegolnie 
wazne jest uprzgtniceie strychow i poddaszy, gdzie nieraz znaj- 
dujq sic cale masy niepotrzebnyeh przedmiotow, a ktore .nawet 
w normalnych warunkach stanowia pewne alcbezpieczehstwo 
poczarowe. 

ZACHOWANIE SIE LUDNOSCI W OKRESIE POGOTOWIA TOPL 

Z cbwilg gdy odnosne wladze zarz^dz^ stan pogotowia TOPL, 
zachowanie sic ludnosci powinno cechowac calkowite zrozumienie 
istoty niebezpieczenstwa oi'az scisle wykonywanie przepisow, na- 
kazow i zakazow. 

W tym okresie kazdy obywatel powinien sie zaopatrzyc w ma- 
sk? przeciwgazowq d stale nosic ze sob£j. Kazdy mieszkaniec 
domu powinien brae aktywny udzial w uporz^dkowaniu schro- 
now, pomieszczeh zabezpieczajqcych oraz przebudowie tvmczaso- 
wych szczelin przeciwlotniczych. Wszvstkie prace zwiazane 

169 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 


l przygotowaniem damu i jego otoczenia do obrony przeciwpoza- 
rowej powinny by 6 jak najszybciej wykonane. Mieszkancy do- 
mow powinni przekazac do uzytku grupy samoobrony potrzebny 
sprz?t podr?czny, jak wiadra, lopaty, ki'lofy, beczki na wod?, 
skrzynie na piasek itp. 

Lokatorzy i wlasciciele domow w ci^gu 24 godzin od chwili 
ogloszenda stanu pogotowia powinni przygotowac i zalozyc na 
okna zasloriy nie przepuszczaj^ce swiatia i nakleic na szyby 
wszystkich okien paski pletna dub mocnego papieru s-zerokosci 
3 — 4 cm celem zalbezpieczema szyb przed zniszczeniem od podmu- 
chu eksiplozji bomby. W tym okresie nie wolno wieczorem ani 
pcrzez cliwil? palic zadnych swiatei w pokojach i na klatkach 
schodowych nie posiadajqcych zaslon nie przepus zczaj gey c h 
swiatia. 

Mieszkancy, ktdrzy posiadajg w swoich mieszkaniach oswietle- 
nie elektryczne lub gazowe, powinni zaopatrzyc si? w dostateczna 
ilo^C'SWiec lublamp naftowych. 

Kazda rodzina po ogloszeniu stanu pogotowia TOPL powinna 
zaopatrzyc sit? w zapas zywnosci i wody na 24 godziny i zapas ten 
stale oddwiezac. Wszelkg zywnosc oraz wod? nalezy przechowy- 
wac w taki sposob i w takim miejscu, aby na wypadek’ uzycia 
przez nieprzyjaciela bojowych srodkow trujgcych byly nadal zdat- 
ne do uzytku. 

W okresie stanu pogotowia TOPL nie nalezy oddalac si? niepo- 
trzebnie zibyt daleko od swojego mieszkania, trzeba' unikac spa- 
ceraw t w miejscach, gdzie zwykle podczas pokoju gromadzi si? 
duzo ludzi (deptaki, aleje, parka, place publiczne). Ograniczenie 
to ma na celu uniemozliwienie skupiehia si? w jednym miejscu 
wi?fcszych mas ludnodci, gdyz na wypadek alarmu lotniczego 
grozi to panik^ oraz brakiem miejsca w publicznych schronach, 
do ktdrycb ibpdg cbcieli jak najpr?dzej schowac si? wszyscy ci. 
ktdrzy sg oddaldni od swoich mieszkan. 

Na dworcach komunikacji kolejowej, autobusowej oraz zeglugi 
mogq przebywac tylko podrdzni z bitetami i to przeznaczonymi 
na pojazdy (statki) odchodzgce w najblizszym kilkunastominuto- 
wym okresie czasu. Odprowadzanie odjezdzajgeych lub gromadze- 
nie si? celem przywitania przyjezdzajgcych jest niedopuszczalne. 

Wszyscy 'mieszkancy danego miasta, ktorzy nie sg zwigzani 
obowi^zkiem pracy lub pelnieniem sluzby w organach TOPL 
w miedcie, a moga wyjechac w okolice podmiejskie lub na wies, 
powinni to zrobic jak najpr?dzej i przebywac tarn przez caly czas 
trwania okresu stanu pogotowia TOPL. 

Wlasciciele zywego inwentarza powinni przygotowad dla niego 
prowizoryczne pomieszczenia ochronne lub odpowiednio przygo- 
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tcwac istniejqce pomieszczenia do obrony przeciwpozarowej 
i przed dzialaniem odlamkow bomb. 

Wszyscy mieszkancy danego domu powolani do grupy samo- 
t obrony powinni natychmiast stance do dyspozycji kierownika 
[ grupy samoobrony/ i rozpoczgc swg prac?. 

| ZACHOWANIE SIF, LUDNOSCI PODCZAS ALARMU I NAPADU 

Z POWIETRZA 

' Wszyscy posiadajqcy rnaski przeciwgazowe powinni je przy- 
i gotowad do ewentualnego natychmiastowego uzycia, czyli wyko- 
nad czynnosci . zwi^zane z tzw. .pogotowiem gazowym" (nakla- 
j danie masek z chwila alarmu lotniczego jest jeszcze przed- 
! wczesne). 

| • Kazdy, kto znajdzie si? podczas alarmu lotniczego na ulicy, 

powinien, jezeli jest niedaleko swego domu, natychrmast uuac si? 

| szybko, lecz spokojnie do swego mieszkania lub db domowego 
| schronu. Ci, ktdrzy mieszkajq zbyt daleko, powinni udac si? na- 
| tychmiast do najblizszego schronu publieznego. 

! Podrdzni znajduiqcy si? w pociagach stoj^cych na dworcu nie 
powinni opuszczac wagonow i uciekac do wn?trza dworca lub do 
! wejsc, lecz .powinni zachowac spokdj d czekac na zarzgdzenie 

| sluzby kolejowej. Prawdopodobnie poci^gi te bed a w chwili alar- 

mu usuni?te s poza obr?b dv/orca i podstawione z powrotem po 
I odwolaniu alarmu. 

Wszyscy znajdujacy si? w chwili alarmu wewn^trz dworca 
i powinni rdwniez zachowac bezwzgl?dnie zupelny spokdj ^ i post?- 
powac wedtug wskazowek i zarzgdzeh sluzby kolejowej, ktdra 
skieruje wszystkich do odpowiedndch schronow znajdujgcych si? 
j na dworcu lub w jego pdblizu. 

Publicznosc znajdujgca si? w teatrach, kinach, domach handlo- 
wych i towarowych. kawdarniach, restauracjach itp. powinna bye 
poimformowana przez personel tych zakladdw o alarmie lotniczym 
i post?powac zgodnie ze wska'zdwkami tego personelu. 

Tramwaje i wszelikiego rodzaju pojazdy mechaniczne > zatr?y- 
muja si?, przy czym nie powinny zatrzymywac si? na skrzyzo- 
waniach ulic oraz zastawiac wejscia do schrondw. Pojazdy mecha- 
niezne zjezdizaja • jak najblizej chodnika. Jezeli jest wieezor lub 
noc — wszystkie pojazdy gaszg swiatia. 

Dozorcy domow (posterunki rozpoznawczo-alarmowe) uslyszaw- 
szy sygnal alarmu lotniczego powinni natychmiast rozpowszech- 
nic alarm lotniczy na terenie domu (bloku domow). Bram domow 
zamykac nie wolno. Jezeli jest wieezor i elektrownia nie pogasila 
swiatei, dozorca natychmiast obowigzany jest wylaezye prgd ze 
wszystkich mieszkan, klatek schodowj'ch itp. 
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Wszyscy mieszfcancy domu na svgnal alarmu lotndczego powin- 
nri pozamykac , okna i drzwi, wygasic swiallo i ogniska, zamkn^d 
wod? i gaz, przygotowac maski przeciwgazowe, a nast?pnie udac 
si? do schronu. Osobom chorym lub ulomnym pozostajgcym bez 
opieki oraz matkom obarczonym dziecmi czlonkowie grupy samo- j 
obrony powinni pomoe przy zejsciu do scbronu. 

Osoby, ktore s chronic si? do iakiegokolwiek scbronu, powinny 
zachowac si? spoko-jnie, nie palic papierosow, unikac rozmow, j 
kolejno brae udzial w pracy niez'bpclnej przy obsiudze schronu. Do 
schronu nie 'nalezy zabierac ze sobq materialow zrgcych lub wy- 
dzielaiacych przykry zapach. 

Wlascioiele zywego inwentarza powinni pozamykac zwierz?t& ! 
j ptactwo domowe w przy goto wanych lub przystosowanych po- ] 
mieszczeniach ochronnych. 

Mieszkancy domu (bloku domow) wyznaczeni do grupy samo- ! 
obrony z chwilg ogloszenia alarmu lotniczego powinni zglosic si? 
na wyznaczone przez kierownika grupy miejsca zbiorki i przy- 
st^pic doipelnienia funkcji w organach TOPL zgodnie z jego pole- 
ceniami, ' 

•Kazdy, kto znajdzie si? w strefie skazonej bojowymi srodkami 
trujqcymi, powinien natychmiast zalozyc mask? przeciwgazowe 
i jezeli przebywanie w terenie skazonym nie jest konieezne, po- 
winien usungc si? z atmosfery zatrutej (wyjsc poza granic? 
obloku gazowego lub udac si? do najblizszego schronu). 

Jezeli ktos, kto nie posiada maski przeeiwgazowej, zostanie 
zaskoezony cnapadem chemicznym (dokonanym srodkami truja- j 
cymi) powinien, jezeli schron jest blisko (kilkanascie krokow), 
wstrzymac natychmiast oddech i czym pr?dzej wejsc do schronu. 
Jezeli schron jest tak daleko, ze wstrzymanie oddechu na czas 
przebycia odleglosci nie jest mozliwe, nalezy nabrac w chustk? 
duie garsc ziemi (nie.piasku lub gliny) np. z kwietnika, trawnika 
lub spod drzewa rosngeego na ulicy, i przytkn^wszy tego rodzaju 
pochlaniacz do ust i noisa, udac si? szybkim krokiem do schronu 
lub wyjsc z atmosfery skazonej. 

W kazdym wypadku osoba, ktora znajduje si? w atmosferze 
skazonej srodkami trujgcymi, nie powinna isc z wiatrem, lecz 
skierowap sd? w bok (w boezra ulic?) prostopadle do kierunku 
wiatru lub pod wiatr, gdyz tego rodzaju wyjscie skraca czas prze- 
bywania w atmosferze skazonej. 

ZnajdujqC si? w rejonie, gdzde padla bomba ze srodkami trujg- 
cymi, kazdy powinien zwracac szczegolna uwag? na miejsce 
upadku i wybuchu bomb (leje) i z dala je omijac, gdyz mogg to 
bye miejsca skazone trwaiymi srodkami trujgcymi. 

Kazdy, kto byl podezas napadu chemicznego w terenie skaz' 
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nym trwaiymi srodkami trujecymi, powinien udac si? jak najpr?- 
dzej do najblizszego kgpieliska odkazajacego i poddac si? kgpieli 
odkazajgcej. Jezeli poadanie si? nalycbmiastowej kepieli jest nie- 
mozliwe, to natychmiast trzeba umyc w gorqcej wodzie z mydlern 
rece, szyj?, glow? i twarz oraz w.ogole wszysikie oakryte C2?sci 
ciala. 

■ Jezeli w drodze do k^pieliska odkazajgcego skazony trwaiymi 
srodkami truj^cymi b?dzie zmuszony z jakichkolwiek przyezyn 
ukryc si? w schronie., powinien uprzedzic obslug? schronu, ze byl 
w terenie skazonym. W tym wypadlru obsluga wejscia pomoze 
mu w doraznym odkazeniu si?. - 

ZACHOWANIE SII? LUDNOSCI PO ODWOLANIU AI^RMU 

Po odwolaniu alarmu ludnosc wychod'z^ca ze schronow i prze- 
ciwlotniczych ukryc zabezpieezajetcyeh winna nadal_ zacn'owad 
sipokoj i po^zgdek. Wszyscy zdolni do pracy mieszkancy domu 
(bloku domow) powinni wzige udzial w akcji dogaszanda poza- 
rdw, odgruzowania ulic na terenie dzialania grupy samoobrony, 
sgsiednich domow (blokow domow) oraz w przygotowaniu sprz?tu 
i materialow gasniezyeh. 

Po ostateeznym zlokalizowaniu i zlikwidowaniu skuckbw na- 
padu z powietrza mieszkaiicow miasta obowigzujg takie same 
zasady zachowania s«, jak w okresie stanu pogotowia TOPL. 

ZASADY ZACHOWANIA SIEj LUDNOSCI W WARUNKACH 
NAPADU ATOMOWEGO 

W porbvmaniu z innymi rodzajami broni, brob atomowa nie- 
wgtpliwie posiada znaeznie potezniejsze wlasciwosci niszczyciel- 
skie. Jednakze istniej^ i w tym zakresie proste, a rownoczesnie 
niezawodne srodki obrony. Celem unikni?cia niepotrzebnych strat 
obowiqzuj^ ludnosc cywilng miast zasady prawidlowego zacho- 
wania si? podezas wybuchu atomowego. ^ 

Do takich najogoLniejszych zasad zachowania si? ludnosci 
nalezy: 

— ber>vzgl?dna znajomosc wszystkich zarzqdzen wydanych 
przez odpowtednie wiadze, 

— iprzesZkolenie w zakresie obrony przeciwatomowej i umie- 
j?tnosc prawidlowego zachowania si? w warunkach napadu 
atomowego, 

— znajomosc i umiej?tnosc prawidlowego uzyeia indywidual- 
nych srodkow obrony przeciwchemicznej, 

— - umiej?tnos<i przeprowadzenia zabiegdw sanitarnych oraz 

173 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/01 : CIA-RDP81-01043R000900100002-5 


dezaktywacji siebie i wlasnych przedmiotow w przypadku 

skazenia substancjami 'promieniotwdiczymi, 

— dokladne zapoznanie si? z rozmieszczeniem miejseowego 
schronu, z porz^dkiem wchodzeaiia i zachowania si? w nim, 

— przygotawanie niezbednego zapasu wody i piasku oraz 
soils le przestrzegande przepisaw przeciwpozai-owych, 

— stale noszenie przy sobie maski przeoiwgazowej i indywi- 
dualnego pakdetu opatrunkowego. 

Po sygnale alarmu wszyscy mdeszkahcy udaja si? szybko, lecz 
bez poplochu do schronow, a lokalne organa TOPL sa zdbowia- 
zane sprawdzic, czy wszyscy op uscili mieszkania. 

Ma to saczegolnie wazne znaczenie w nocy, kiedy zachodzi 
mozliwoisd nieuslyszenia przez spi^cych alarmu. 

Ludzie, btorycji alarm atomcwy zastaje w tramwaju, autobusie, 
na ulicy luib w innym terenie otwartym, obowiazani sa natych- 
miast udac-'si? do najblizej polozonego schronu. 

Przed udaniem si? do schronu nalezy pozamyk^c wszystkie 
olwory wentyiacyijne d kominowe, swiatlo elektryczne, gazowe, 
lampy naftowe,' wygasic ogien w piecaeh i kuchniach, ze,by nie 
zagrazal wznieceniem pozaru w czasie nleobecnosci mieszkancow. 

W przypadku braku schronu w poblizu nalezy szybko wyszukac 
jako oslone jakiekolwiek teren owe zagl?bienie wzgl?dnie mury, 
nasypy kola j owe itp., wykorzystujac je w przypadku, potrzeby 
jako ukrycie zmniejszajace dzialanie fab \glerzeniowej , promie- 
nlowania praenikliwego oraz swietlnego. 

W fabrykach, instytucjach, urz?dach, szkolach itp. w przypadku 
oglaszania alarmu atomowego nalezy post?powac* zgodnie z za- 
izqdzeniami obow i azu j acymi w. tej mierze, a wydanymi przez 
odnosne organa terenowej obrony przeciwlotniczej. 

W przypadku zaskoczenla atakiem atomowym (np. jesli alarm 
nie zostal ogloszony) nalezy — ujrzawszy blysk wybuchu atomo- 
wego — ibezzwlocznie zajgc najhlizszg oslon? terenowa znajdu- 
jaca si? nie dalej miz w odleglosci dwech — itrzech krokow od 
miejsca, w ktorym zndjdowaly si? osoby W momencie blysku. Przy 
ezym nie nalezy w itakiej chwili niepotrzehnie ibiegac w poszuki- 
waniu bdpowied ndejszegc ukrycia, ale natychmiast polozyc si? na 
ziemi w itafcim miejscu, ktore stanowiloby oslon? terenowa- 

Klad^c si? na ziemi? nalezy przestrzegac mast?puiacych zasad: 
twarz musi byd zwrocona do ziemi, nogi skierowane w stron? 
budynku, dlomie sehowaiie pod siebie, Jezeli posladamy przy so- 
bie nakrycie takie, jak plaszcz, koc itp., to padajac staramy si? nim 
praykryd. Polozenie takie w stosunku do kierunku wybuchu 
rmniejsza siopieri porazenia przez fal? uderzendowg i przed pro- 
rnieniowaniem swietlnym. 
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Przy wybuchu atomowym nalezy oslonic oozy i unikac spogla 
dama w gor?, gdyz moze to spowodowac porazenie wzroku. 

Po przejsciu fall uderzeniowej nalezy wlozyc srodki indvwi 
dualnej obrony przeciwchemicznej, takie jak maska przeciwga 
zowa, ubranie ochronne itp. 

W przypadku braku odpowiednich srodkow iub jeieli zostab 
one uszkodzone, wdwczas slosuje si? srodki podr?czne. Jezeli n 
przyklad zostala uszkodzona maska przeciwgazowa, nalezv wow 
czas, celem niedopuszczenia cial promieniotwdrczych do orga 
mzmu oddychad przez bandaz, gaz?, r?cznik iub innq jakakol 
waek tkanm?, zaslaniaj^c ni^ jednoczesnie nos i usta. Jezeli tka 
nma jest z cienkiego materialu, nalezv ia unrzedn^ 
i delikatnie zlozyd. c “ 

Obuwie powinno bye gruJbo owini?te szmatami celem umdknie- 
fia skazenia promieniotwdrezego. 

W przypadku wybuchu atomowego, ktory zastaje nas wewnatr? 
buaynku, ime poeostaje nam nic innego jak tylko blyskawicznie 
polozyc si? na podlodze przy scianie, mozliwie jak najdalej oc 
okna (umkac przebywania na wprost okien) z rownocze*ym 
zasloniQciem ramdonami twarzy. 

Niezwykle wazng spraw^ zwlqzang z wybuchem atomowym jest 
komeeznose zachowania spokoju i opanowania. Nalezy bez- 
W23gl?dnie podporz^dkowa c si? decyzjom i rozkazom odnosnych 
wiadz l OPL. 1 


Wyjsc z ukrycia mozna jedynie za zezwoleniem wlasciwych 
organow TOPL po stwierdzeniu spadku nat?zenia promieniowa- 
ma do granic nieszkodliwych dla .organizmu. 

. -P® wyjsciu ze schronu nie wolno zdejmowac indywidualnych 
srodkow obrony przeciwchemicznej do czasu otrzymania odpo- 
wiednich polecen (mo cze to byd odwolanie alarmu) lub stwierdze- 
me braku promieniowania za pomoeg przyrz^dow dozometrvez- 
nych. J 


Przy przejsciu przez teren, co do ktorego nie mamy pewnoiici, 
ze^nie zostal ska-zony cialami promieniotworezymi, nalezy stoso- 
'wac si? do nast?pujgcych zasad: 

— szybko przechodzic pi-zez podejrzany {eren wykorzystujac 
srodki indywidualnej obrony, 

nie siadac i nie klasc si? bez potrzeby na ziemi, 

— nie podnosic f nie dotykac zadnych przedmiotdw znaiduia- 
cych si? na terenie, 

nie zalatwiad potrzeb fizjologicznych, 

— nie wolno jesc, pic ani palic tytoniu, ' 

~ etara( ^ Przechodzic przez teren skazonv pod wiatr a nie 
odwrotnie. 
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Po przebyciu terenu skazonego nalezy przeprowadzic za pomoc^ 
podrfjcznych srodkow cz^sciowq dezaktywacje, a nastepnie udac 
si^ do kqpieliska odkazaj^cego. _ 

Z chwilg. odwolania alarmu. lotniczego ludnosc opuszcza scnro- 
ny, szczeliny i udziela pomocy organom TOPL przy ratowamu 
i udzielaniu pomocy poszkcdowanym ludziom, przy us u warn u 
zriszczen, gaszeniu pozarow itp. akcjach zwiazanych z dzialamem 
terenowej obrony przeciwlotniczej. 
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